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Preface 


This  12-part  report  documents  the  data  obtained  from  various  sensor  measurements  taken 
aboard  the  Russian  Express-A2  and  Express-A3  spacecraft  in  Geosynchronous  Earth  Orbit 
(GEO).  These  GEO  communications  satellites,  which  were  designed  and  built  by  NPO 
Prikladnoy  Mekhaniki  (NPO  PM)  of  Zheleznogorsk,  Russia,  utilize  Hall  thruster  propulsion 
systems  for  north-south  and  east-west  station-keeping  and  as  of  June  2002,  were  still 
operating  at  80°  E.  and  11°  W.,  respectively.  Express-A2  was  launched  on  March  12,  2000, 
while  Express-A3  was  launched  on  June  24,  2000.  The  diagnostic  equipment  from  which 
these  data  were  taken  includes  electric  field  strength  sensors,  ion  current  and  energy  sensors, 
and  pressure  sensors.  The  diagnostics  and  the  Hall  thruster  propulsion  systems  are  described 
in  detail  along  with  lists  of  tabular  data  from  those  diagnostics  and  propulsion  system  and 
other  satellite  systems. 

Space  Power,  Inc.,  now  part  of  Pratt  & Whitney’s  Chemical  Systems  Division,  under 
contract  NAS3-99151  to  the  NASA  Glenn  Research  Center,  obtained  these  data  over  several 
periods  from  March  12,  2000,  through  September  30,  2001.  Each  of  the  12  individual  reports 
describe,  in  detail,  the  propulsion  systems  as  well  as  the  diagnostic  sensors  utilized. 

Finally,  parts  11  and  12  include  the  requirements  to  which  NPO  PM  prepared  and  delivered 
these  data. 
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Introduction 


On  June  24,  2000,  the  Express-A  #3  spacecraft  was  injected  into  geostationary  orbit. 

To  measure  artificial  plasma  characteristics  around  the  spacecraft,  the  following  measuring 
equipment  were  installed  on  board  the  Express-A  #3  S/C: 

• three  DEP  sensors  - to  measure  electric  field  strength; 

• two  DRT3  sensors  - to  measure  of  the  ionic  current  density  and  the  ion  energy  in  the  payload 
area; 

• two  DRT  sensors  - to  measure  density  of  the  ionic  current  and  the  ion  energy  on  the  solar 
array  panels; 

• two  IMDD  sensors  - to  measure  pressure  of  the  S/C  inherent  outer  atmosphere. 

This  report  is  issued  pursuant  to  requirements  of  Contractual  Agreement  #97-1088-02,  task  27c, 
and  composed  according  to  coordinated  contents  of  sections  of  document  “Express/T-160E 
Project,  Express-A2  and  A3’s  sensors,  The  Document-agreement  on  Operation  Methods”  dated 
06/11/00. 

In  the  document,  all  the  parameters  measured  and  their  changes  are  referenced  to  the  Moscow 
Standard  Time. 
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1.  Electric  field  strength  measurement 


1.1.  Amount  of  data  acquired  from  the  DEP  sensors 

For  the  period  from  January  01  till  March  31,  2001,  data  from  the  DEP  sensors  of  the  EXPRESS- 
A N°  3 S/C  were  loaded  in  the  reporting  field  at  the  6-minute  interval.  The  reporting  field  has 
been  down-linked  1 1 times.  In  Table  1,  dates  and  time  of  report  acquisition  sessions  are  given  as 
well  as  the  period  for  which  the  data  were  acquired. 


Table 


JV° 

Date/time  of  report 
acquisitions 

Data  acquisitions  period 

Beginning 

End 

021 

09- Jan-200 1/1 1:08:20 

30-Dec-2000/l  1:44:20 

09- Jan-200 1/1 1:08:20 

035 

19-Jan-2001/15:13:05 

09-Jan-2001/15:19:05 

19-Jan-2001/15:13:05 

036 

29- Jan-200 1/1 1:06:24 

19-Jan-2001/1 1:12:24 

29- Jan-200 1/1 1:06:24 

040 

08-Feb-200 1/1 0:57:58 

29-Jan-2001/l  1:03:58 

08-Feb-200 1/1 0:57:58 

022 

18-Feb-2001/13:10:19 

08-Feb-2001/13:16:19 

18-Feb-2001/13:10:19 

023 

26-Feb-200 1/1 0:43:41 

16-Feb-200 1/1 0:49:41 

26-Feb-200 1/1 0:43:41 

024 

08-Mar-2001/12:08:21 

26-Feb-2001/12: 14:21 

08-Mar-2001/12:08:21 

037 

19-Mar-2001/1 1:10:09 

09-Mar-2001/l  1:16:09 

19-Mar-2001/1 1:10:09 

038 

26-Mar-2001/l  0:25:38 

16-Mar-2001/1 0:3 1:38 

26-Mar-2001/l  0:25:38 

039 

03-Apr-2001/l  0:43:53 

24-Mar-2001/l  0:49:53 

03-Apr-2001/l  0:43:53 

1.2.  The  tables  of  data  from  the  DEP  sensors 

The  list  of  daily  sessions  presented  in  this  report  is  given  in  Table  2.  The  following  data  are  given 
in  this  table  as  well: 

• daily  slice  of  time  for  which  the  data  are  presented; 

• operating  thruster  number  (if  fired); 

• direction  of  thruster  operation; 

• SPT  firing  duration; 

• N°  of  the  annex  where  the  data  are  given. 
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Table  2 


Date, 

yy:mm:dd 

Session  time,  h:min 

Thruster/direction 

SPT  operation,  h:min:s 

DEP  sensors  data, 
JVs  of  annex 

Beginning 

End 

Beginning 

End 

2001-01-07 

0:02 

23:56 

RT4Cl/(-Z) 

14:45:39 

15:50:23 

1 

2001-01-08 

0:02 

23:56 

RT4Cl/(-Z) 

12:49:35 

2 

2001-01-17 

0:01 

23:55 

T4C  l/(-Z) 

14:00:39 

3 

2001-01-18 

0:01 

23:55 

RT4Cl/(-Z) 

13:56:43 

4 

2001-01-19 

0:01 

23:55 

T4C  l/(-Z) 

13:52:44 

15:04:36 

5 

2001-01-20 

0:00 

23:54 

RT4Cl/(-Z) 

13:48:47 

15:00:39 

6 

2001-01-21 

0:00 

T4C  l/(-Z) 

13:44:51 

7 

2001-01-29 

0:00 

RT4C2/(-Z) 

13:13:17 

8 

2001-01-30 

0:03 

23:57 

T4C2/(-Z) 

13:09:25 

9 

2001-01-31 

0:03 

23:57 

T4C2/(-Z) 

13:05:23 

14:17:19 

10 

2001-02-06 

0:03 

23:57 

RT4C2/(-Z) 

12:41:43 

13:53:43 

11 

2001-02-07 

0:03 

23:57 

T4C2/(-Z) 

12:37:47 

13:49:47 

12 

2001-02-08 

23:57 

T4C2/(-Z) 

12:33:51 

13:45:51 

13 

2001-02-13 

23:58 

RT4C2/(-Z) 

12:14:28 

13:26:28 

14 

2001-02-17 

0:04 

23:58 

RT4C2/(-Z) 

11:58:43 

13:10:47 

15 

2001-02-18 

0:01 

23:55 

T4C2/(-Z) 

11:54:47 

13:06:51 

16 

2001-02-19 

0:01 

23:55 

RT4C2/(-Z) 

11:50:51 

13:02:56 

17 

2001-02-22 

0:01 

23:55 

T4C2/(-Z) 

11:39:01 

12:51:09 

18 

2001-02-23 

0:01 

23:55 

RT4C2/(-Z) 

11:35:07 

12:47:15 

19 

2001-02-28 

0:02 

23:56 

T4C2/(-Z) 

11:15:17 

20 

2001-03-04 

0:02 

23:56 

RT4C2/(-Z) 

10:59:24 

12:11:36 

21 

2001-03-05 

0:02 

23:56 

RT4C2/(-Z) 

10:55:27 

22 

2001-03-07 

23:56 

RT4C2/(-Z) 

10:47:35 

23 

2001-03-08 

12:08 

T4C2/(-Z) 

10:43:33 

24 

2001-03-18 

0:01 

23:55 

T4C2/(-Z) 

09:58:19 

25 

2001-03-19 

0:01 

23:55 

RT4C2/(-Z) 

09:54:23 

26 

2001-03-20 

0:01 

23:55 

T4C2/(-Z) 

09:50:27 

27 

2001-03-29 

0:01 

23:55 

RT4C2/(-Z) 

09:14:51 

28 

2001-03-30 

0:01 

23:55 

T4C2/(-Z) 

09:10:55 

10:35:31 

29 

2001-03-31 

0:01 

23:55 

RT4C2/(-Z) 

09:06:53 

10:31:29 

30 

From  December  20,  2000  the  Electric  Field  Sensor  has  lost  sensitivity.  This  deterioration  of 
sensitivity  may  be  explained  by  two  factors: 

1 . Greasing  of  a sensitive  electrode  was  occurred  and  a leakage  from  it  to  frame  was  appeared. 
Since  an  input  resistance  of  the  input  amplifier  is  very  high,  this  will  lead  to  reducing  a signal 
from  the  sensor. 

2.  Degradation  of  the  input-matching  amplifier  located  in  this  sensor  and  in  the  same  conditions 
accordingly  was  occurred.  There  may  be  different  reasons  of  degradation  including  a radiation 
effect.  Such  kind  of  effect  may  not  come  out  immediately,  but  with  the  lapse  of  time. 
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2.  Ionic  Current  Density  and  Ion  Energy  Measurements 

For  the  period  from  January  01  till  March  31,  2001,  data  from  the  DRT3  and  DRT  sensors  of  the 
EXPRESS-A  N°  3 S/C  were  loaded  in  the  reporting  field  at  the  6-minute  interval. 

The  list  of  firings  of  the  SPT-100  thrusters  for  which  data  from  the  DRT3  and  DRT  sensors  are 
given  is  given  in  Table  3.  Also,  Table  3 contains  the  following  data: 

• date  and  time  of  data  acquisitions; 

• operating  thruster  number; 

• direction  of  thruster  operation; 

• thruster  cut-in  and  cut-off  times; 

• solar  array  angle  position; 

• N°  of  the  annex  where  the  data  are  given. 

Each  annex  contains  the  following  data: 

• date,  time  of  cutting  in/cutting  off  the  thruster,  the  number  of  the  operating  thruster; 

• time  of  data  acquisition; 

• current  measured  per  probe; 

• value  of  detaining  voltage  at  the  grid; 

• current  density; 

• most  probable  value  of  energy  of  particles; 

• maximum  particle  energy  measured. 
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Table  3 


Date, 

yy:mm:dd 

Thruster/ 

direction 

SPT  firing,  h:min:s 

SA  angle 
(deg) 

DRT  sensors  data, 
JVs  of  annex 

DRT3  sensors  data, 
JV®  of  annex 

Beginning 

End 

2001-01-07 

RT4Cl/(-Z) 

14:45:39 

15:50:23 

75-90 

31 

61 

2001-01-08 

RT4Cl/(-Z) 

12:49:35 

14:49:35 

45-75 

32 

62 

2001-01-17 

T4Cl/(-Z) 

14:00:39 

15:12:27 

60-75 

33 

63 

2001-01-18 

RT4Cl/(-Z) 

13:56:43 

15:08:31 

60-75 

34 

64 

2001-01-19 

T4Cl/(-Z) 

13:52:44 

15:04:36 

60-75 

35 

65 

2001-01-20 

RT4Cl/(-Z) 

13:48:47 

15:00:39 

60-75 

36 

66 

2001-01-21 

T4Cl/(-Z) 

13:44:51 

14:56:43 

60-75 

37 

67 

2001-01-29 

RT4C2/(-Z) 

13:13:17 

14:25:13 

45-75 

38 

68 

2001-01-30 

T4C2/(-Z) 

13:09:25 

14:21:21 

45-68 

39 

69 

2001-01-31 

T4C2/(-Z) 

13:05:23 

14:17:19 

45-60 

40 

70 

2001-02-06 

RT4C2/(-Z) 

12:41:43 

13:53:43 

45-60 

41 

71 

2001-02-07 

T4C2/(-Z) 

12:37:47 

13:49:47 

45-60 

42 

72 

2001-02-08 

T4C2/(-Z) 

12:33:51 

13:45:51 

45-60 

43 

73 

2001-02-13 

RT4C2/(-Z) 

12:14:28 

13:26:28 

30-50 

44 

74 

2001-02-17 

RT4C2/(-Z) 

11:58:43 

13:10:47 

30-45 

45 

75 

2001-02-18 

T4C2/(-Z) 

11:54:47 

13:06:51 

30-45 

46 

76 

2001-02-19 

RT4C2/(-Z) 

11:50:51 

13:02:56 

30-45 

47 

77 

2001-02-22 

T4C2/(-Z) 

11:39:01 

12:51:09 

48 

78 

2001-02-23 

RT4C2/(-Z) 

11:35:07 

12:47:15 

49 

79 

2001-02-28 

T4C2/(-Z) 

11:15:17 

12:27:25 

15-45 

50 

80 

2001-03-04 

RT4C2/(-Z) 

10:59:24 

12:11:36 

15-30 

51 

81 

2001-03-05 

RT4C2/(-Z) 

10:55:27 

12:07:39 

15-30 

52 

82 

2001-03-07 

RT4C2/(-Z) 

10:47:35 

11:59:47 

15-30 

53 

83 

2001-03-08 

T4C2/(-Z) 

10:43:33 

11:55:45 

15-30 

54 

84 

2001-03-18 

T4C2/(-Z) 

09:58:19 

11:22:51 

0-26 

55 

85 

2001-03-19 

RT4C2/(-Z) 

09:54:23 

11:18:55 

0-20 

56 

86 

2001-03-20 

T4C2/(-Z) 

09:50:27 

11:14:59 

0-20 

57 

87 

2001-03-29 

RT4C2/(-Z) 

09:14:51 

10:49:23 

345-15 

58 

88 

2001-03-30 

T4C2/(-Z) 

09:10:55 

10:35:31 

345-15 

59 

89 

2001-03-31 

RT4C2/(-Z) 

09:06:53 

10:31:29 

345-15 

60 

90 
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Annex  1.  Information  from  DEP-sensors  for  07/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:20 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:26 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:32 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:38 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:44 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:50 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:08 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:14 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:26 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:32 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:38 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:56 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:08 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:14 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:20 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:38 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:44 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

2:50 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:56 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:02 

1 ,02390 

-0,59970 

0,00000 

3:08 

-1,40790 

0,59970 

0,00000 

3:14 

0,89593 

-1,07950 

0,00000 

3:20 

1,15190 

1 ,07950 

0,00000 

3:26 

-1,27990 

0,95952 

0,00000 

3:32 

-1,15190 

-0,95952 

0,00000 

3:38 

1 ,02390 

0,95952 

0,12612 

3:44 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

3:50 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

3:56 

1,15190 

0,83958 

0,12612 

4:02 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

4:08 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

4:14 

-1,53590 

0,59970 

0,12612 

4:20 

1 ,66390 

0,47976 

0,12612 

4:26 

-2,43180 

-0,47976 

0,12612 

4:32 

-2,68780 

0,47976 

0,12612 

4:38 

2,81580 

0,35982 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:44 

2,55980 

0,35982 

0,12612 

4:50 

-2,55980 

0,35982 

0,12612 

4:56 

2,43180 

0,35982 

0,12612 

5:02 

2,17580 

0,35982 

0,12612 

5:08 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:14 

2,17580 

0,35982 

0,12612 

5:20 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:26 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:32 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:38 

1,79190 

0,47976 

0,12612 

1,79190 

0,47976 

0,12612 

-1,79190 

0,47976 

0,12612 

5:56 

-1,66390 

0,47976 

0,12612 

6:02 

1 ,66390 

0,59970 

0,12612 

6:08 

-1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:14 

-1,66390 

0,47976 

0,12612 

6:20 

-1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:26 

-1,53590 

0,59970 

0,12612 

6:32 

1,27990 

0,59970 

0,12612 

6:38 

1 ,02390 

0,59970 

0,12612 

6:44 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

6:50 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

6:56 

-1,15190 

0,71964 

0,12612 

0,76794 

0,71964 

0,12612 

mm 

-1,15190 

0,71964 

0,12612 

7:14 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

7:20 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

7:26 

-1,91980 

0,71964 

0,12612 

7:32 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

7:38 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

-1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

-1,91980 

0,71964 

0,12612 

7:56 

-1,53590 

0,71964 

0,12612 

8:02 

-1,53590 

-0,47976 

0,12612 

8:08 

-1,91980 

0,59970 

0,12612 

8:14 

1,53590 

0,35982 

0,12612 

8:20 

2,17580 

0,59970 

0,12612 

8:26 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

8:32 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

8:38 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

8:44 

-1,15190 

0,83958 

0,12612 

8:50 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

8:56 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 

-1,79190 

0,95952 

0,12612 

-1,66390 

0,95952 

0,12612 

9:14 

-1,79190 

0,95952 

0,12612 

9:20 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:26 

-1,79190 

0,95952 

0,12612 

9:32 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

9:38 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 

9:44 

-2,04780 

0,83958 

0,12612 

9:50 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

9:56 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

10:02 

2,17580 

-0,71964 

0,12612 

10:08 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

10:14 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:20 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:26 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:32 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:38 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:56 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:02 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:08 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:14 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:20 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:26 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:32 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:38 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:44 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:50 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:56 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:02 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:08 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:14 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:20 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:26 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:32 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:38 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:44 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:50 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:56 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:02 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

13:08 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

13:14 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:20 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:26 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:32 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:38 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:44 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:50 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

13:56 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

14:02 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:08 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:14 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:20 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:26 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:32 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:38 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:44 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:50 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:56 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:02 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:08 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:20 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:26 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:32 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:38 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:56 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

16:02 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:08 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

16:14 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

16:20 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

16:26 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

16:32 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

16:38 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:44 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:50 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

16:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:02 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:08 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

17:14 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:20 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

17:32 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:38 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:44 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:50 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:02 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:14 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:20 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:26 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:38 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:44 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:50 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:56 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:02 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:08 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

19:14 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:20 

0,89593 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:26 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

19:38 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:44 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:50 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

19:56 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

20:02 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:08 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:14 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

20:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:26 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:38 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

20:44 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:50 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:56 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

21:02 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:08 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

21:14 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

21:20 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

21:26 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

21:32 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

21:38 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:44 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

21:50 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

21:56 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

22:02 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

22:08 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:14 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:20 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

22:26 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

22:32 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:38 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

22:44 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:50 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

22:56 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

23:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

23:14 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

23:20 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

23:26 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:32 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:38 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:44 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

23:50 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

23:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  2.  Information  from  DEP-sensors  for  08/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:26 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:32 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:38 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:44 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:50 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:56 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:08 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:14 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:20 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:32 

-0,63995 

0,00000 

0,00000 

1:38 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:44 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:50 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

1:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:02 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:08 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:14 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:20 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:26 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:38 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

2:44 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:50 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:02 

-1,40790 

-0,47976 

0,00000 

3:08 

1,15190 

-0,95952 

0,00000 

3:14 

1,15190 

1 ,07950 

0,00000 

3:20 

-1,02390 

1 ,07950 

0,00000 

3:26 

1 ,02390 

1 ,07950 

0,00000 

3:32 

-1,15190 

0,95952 

0,00000 

3:38 

-1,02390 

-0,95952 

0,12612 

3:44 

1 ,02390 

0,95952 

0,12612 

3:50 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

3:56 

-1,27990 

-0,83958 

0,12612 

4:02 

1,15190 

0,71964 

0,12612 

4:08 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

4:14 

1 ,66390 

-0,59970 

0,12612 

4:20 

1 ,66390 

0,59970 

0,12612 

4:26 

-2,04780 

0,47976 

0,12612 

4:32 

2,04780 

0,47976 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:38 

2,68780 

0,47976 

0,12612 

2,55980 

0,35982 

0,12612 

-2,43180 

0,35982 

0,12612 

4:56 

2,43180 

0,35982 

0,12612 

5:02 

2,30380 

0,35982 

0,12612 

5:08 

2,17580 

0,35982 

0,12612 

5:14 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:20 

-2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:26 

1,91980 

0,35982 

0,12612 

5:32 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

5:38 

2,04780 

0,47976 

0,12612 

5:44 

1,91980 

0,47976 

0,12612 

5:50 

1,79190 

0,47976 

0,12612 

5:56 

1 ,66390 

0,47976 

0,12612 

6:02 

1,66390 

0,47976 

0,12612 

6:08 

-1,79190 

0,47976 

0,12612 

6:14 

-1,91980 

0,47976 

0,12612 

6:20 

-2,17580 

0,59970 

0,12612 

6:26 

-1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:32 

1,15190 

0,59970 

0,12612 

6:38 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

6:44 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

6:50 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

6:56 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

7:02 

-1,15190 

0,71964 

0,12612 

7:08 

-1,02390 

0,71964 

0,12612 

7:14 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

7:20 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

7:26 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

7:32 

-1,15190 

0,83958 

0,12612 

7:38 

-0,76794 

0,71964 

0,12612 

7:44 

1,15190 

0,71964 

0,12612 

7:50 

-0,89593 

0,71964 

0,12612 

7:56 

0,89593 

0,71964 

0,12612 

8:02 

0,89593 

0,71964 

0,12612 

8:08 

-0,89593 

0,83958 

0,12612 

8:14 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

8:20 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

8:26 

1 ,66390 

-0,71964 

0,12612 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

8:44 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

8:50 

-1,66390 

0,71964 

0,12612 

8:56 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

9:02 

-1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

9:08 

-1,53590 

0,71964 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:14 

-1,27990 

0,59970 

0,12612 

9:20 

1,27990 

0,59970 

0,12612 

9:26 

1,15190 

0,59970 

0,12612 

9:32 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

9:38 

-1,02390 

0,59970 

0,12612 

9:44 

-1,02390 

0,59970 

0,12612 

9:50 

-1,02390 

0,59970 

0,12612 

9:56 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

10:02 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

-1,27990 

0,59970 

0,12612 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

10:20 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

10:26 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:44 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:50 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

10:56 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

11:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

11:08 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:14 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

11:20 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

11:26 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

11:32 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

11:38 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:44 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

11:50 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:56 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

12:02 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:20 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

12:26 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:32 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:38 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:44 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:50 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:56 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:02 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:08 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:14 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:20 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:26 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:32 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:38 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:44 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:50 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:56 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:02 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:08 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:20 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:26 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:32 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:38 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:44 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:50 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:56 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:02 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:20 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:26 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:32 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:38 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:44 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:50 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:56 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:02 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:08 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

16:26 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

16:32 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

16:38 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

16:44 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

16:50 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

16:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:02 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:20 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

17:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:32 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:38 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:44 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

17:50 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:56 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:02 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:14 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:32 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:38 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

18:44 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:50 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:56 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:02 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:08 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:32 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:38 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:44 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:50 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:02 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

20:08 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:14 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

20:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:32 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

20:38 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:44 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:50 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:02 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:08 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:14 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:20 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:32 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:38 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:44 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

21:50 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

21:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:02 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:08 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:14 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

22:20 

0,51196 

0,00000 

0,00000 

22:26 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:38 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:44 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:50 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

22:56 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

23:14 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

23:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

23:26 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

23:38 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:44 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

23:50 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

23:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  3.  Information  from  DEP-sensors  for  17/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:25 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:31 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:43 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:55 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:01 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

1:07 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:13 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:19 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:25 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:31 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:37 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:43 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:49 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:55 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:01 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:13 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:25 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:31 

-1,27990 

0,11994 

0,00000 

2:37 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:43 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:07 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:13 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:19 

-1,02390 

-0,59970 

0,00000 

3:25 

-1,27990 

-1,07950 

0,00000 

3:31 

1 ,53590 

0,95952 

0,00000 

3:37 

-1,40790 

0,95952 

0,12612 

3:43 

1 ,40790 

0,95952 

0,12612 

3:49 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

3:55 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

4:01 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:07 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

4:13 

2,81580 

0,71964 

0,12612 

4:19 

-1,79190 

0,59970 

0,12612 

4:25 

1,91980 

0,59970 

0,12612 

4:31 

-2,55980 

0,47976 

0,12612 

4:37 

-2,30380 

0,47976 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,55980 

-0,47976 

0,12612 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

-2,81580 

0,35982 

0,12612 

5:01 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:07 

2,30380 

0,47976 

0,12612 

5:13 

2,43180 

0,35982 

0,12612 

5:19 

2,55980 

0,35982 

0,12612 

5:25 

2,17580 

0,35982 

0,12612 

5:31 

2,43180 

0,35982 

0,12612 

5:37 

2,17580 

0,35982 

0,12612 

mm 

-1,91980 

0,35982 

0,12612 

mm 

2,17580 

0,35982 

0,12612 

5:55 

2,30380 

0,35982 

0,12612 

6:01 

2,04780 

0,47976 

0,12612 

6:07 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:13 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

6:19 

-2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:25 

-2,30380 

0,59970 

0,12612 

6:31 

1,27990 

0,59970 

0,12612 

6:37 

-1,40790 

0,59970 

0,12612 

6:43 

1,66390 

0,59970 

0,12612 

6:49 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

6:55 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

mm 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

.mm 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

7:13 

1 ,53590 

0,71964 

0,12612 

7:19 

0,89593 

0,71964 

0,12612 

7:25 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

7:31 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

7:37 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

mm 

2,55980 

0,71964 

0,12612 

mm 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

7:55 

-2,43180 

0,83958 

0,12612 

8:01 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

8:07 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

8:13 

-2,43180 

0,83958 

0,12612 

8:19 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

8:25 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

8:31 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

8:37 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

8:43 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

8:49 

-2,17580 

0,71964 

0,12612 

8:55 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

9:13 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

9:19 

2,17580 

0,71964 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-1,79190 

0,59970 

0,12612 

9:31 

-1,66390 

0,59970 

0,12612 

9:37 

1 ,40790 

0,59970 

0,12612 

9:43 

-1,91980 

0,59970 

0,12612 

9:49 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

9:55 

-1,91980 

0,59970 

0,12612 

10:01 

1,91980 

0,47976 

0,12612 

10:07 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:13 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:19 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:25 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:31 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

11:01 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

11:07 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:13 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:25 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:37 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:43 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:55 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:01 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:07 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:13 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:19 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:31 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:43 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:55 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:01 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:07 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:13 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:19 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:25 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:31 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:37 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:43 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:49 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:55 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

14:01 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:19 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:37 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:43 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

14:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:55 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:01 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:07 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:13 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:19 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:25 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

15:31 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:55 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:01 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:07 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:25 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

16:31 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

16:37 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

16:43 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

16:49 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

16:55 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:01 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

17:07 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:13 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:19 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

17:25 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

17:31 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:37 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

17:49 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:55 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:01 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:07 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:13 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:25 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:37 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

18:43 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:49 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:55 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:01 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

19:07 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:19 

1,53590 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:31 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

19:37 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:43 

3,58370 

0,00000 

0,00000 

19:49 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:55 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

20:01 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

20:07 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:13 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:19 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:25 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

20:37 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

20:43 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:49 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:55 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:01 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:07 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:13 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:19 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

21:25 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

21:43 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:49 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:55 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:13 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:19 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

22:25 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:37 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:49 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:55 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:19 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

23:25 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:37 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 
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Annex  4.  Information  from  DEP-sensors  for  18/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:25 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:43 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:49 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:01 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:07 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:13 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:19 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:31 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:37 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:43 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:01 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:13 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:37 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:01 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:19 

1,15190 

0,35982 

0,00000 

3:25 

1,15190 

-1,07950 

0,00000 

3:31 

1,27990 

1 ,07950 

0,00000 

3:37 

1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

3:43 

-1,40790 

-0,95952 

0,12612 

3:49 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

3:55 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:01 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:07 

-1,40790 

-0,71964 

0,12612 

4:13 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

4:19 

1 ,53590 

0,59970 

0,12612 

4:25 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

4:31 

2,30380 

0,47976 

0,12612 

4:37 

-2,43180 

0,47976 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

-2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:01 

2,81580 

0,35982 

0,12612 

5:07 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:13 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:19 

-2,43180 

0,47976 

0,12612 

5:25 

2,55980 

0,35982 

0,12612 

5:31 

2,43180 

0,35982 

0,12612 

5:37 

2,30380 

0,35982 

0,12612 

mm 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

SB 

2,30380 

0,47976 

0,12612 

5:55 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:01 

2,17580 

0,47976 

0,12612 

6:07 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

6:13 

-2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:19 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

6:25 

-2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:31 

-1,91980 

0,71964 

0,12612 

6:37 

-1,15190 

0,71964 

0,12612 

6:43 

-1,53590 

0,71964 

0,12612 

6:49 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

6:55 

2,43180 

0,83958 

0,12612 

mm 

-2,30380 

0,71964 

0,12612 

.mm 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

7:13 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

7:19 

0,89593 

0,83958 

0,12612 

7:25 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

7:31 

-1,66390 

0,95952 

0,12612 

7:37 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

•mm 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

mm 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

7:55 

-2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:01 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:07 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

8:13 

-2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:19 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:25 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

8:31 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

8:37 

1,91980 

0,83958 

0,12612 

8:43 

-2,04780 

0,83958 

0,12612 

8:49 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 

8:55 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

9:13 

1,53590 

0,83958 

0,12612 

9:19 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

9:31 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

9:37 

-1,53590 

0,71964 

0,12612 

9:43 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

9:49 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

9:55 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

10:01 

-1,40790 

0,59970 

0,12612 

10:07 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

10:13 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:19 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:31 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:55 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:01 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:07 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:19 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:25 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:37 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:49 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:55 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:01 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:07 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:13 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:19 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:25 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:43 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:55 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:01 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:07 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:19 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:25 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:43 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:49 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:55 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:01 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:19 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:31 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:37 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:43 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:49 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:55 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:01 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:13 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:19 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

15:31 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:55 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:07 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:31 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

16:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:43 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

16:49 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:55 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:01 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:07 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:19 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:25 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

17:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:37 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:49 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:01 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:07 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

18:31 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:37 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:43 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:49 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:55 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

19:01 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:31 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

19:37 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:43 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

19:49 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

19:55 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:01 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:07 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:13 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:19 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:37 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:43 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:01 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:07 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:13 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:19 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:31 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:55 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

22:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:13 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:19 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:37 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:43 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:55 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:07 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:25 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:37 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:43 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:49 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  5.  Information  from  DEP-sensors  for  19/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:25 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:31 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:43 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:01 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:07 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:13 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:19 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:25 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:31 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:37 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:43 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:55 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

2:01 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:13 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

2:19 

4,09570 

0,00000 

0,00000 

2:25 

10,75120 

0,00000 

0,00000 

2:31 

26,49390 

0,00000 

0,00000 

2:37 

29,94970 

0,00000 

0,00000 

2:43 

13,56690 

0,00000 

0,00000 

2:49 

6,14350 

0,00000 

0,00000 

2:55 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

3:01 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:07 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:13 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:19 

1 ,02390 

0,35982 

0,00000 

3:25 

1 ,02390 

-0,95952 

0,00000 

3:31 

-1,27990 

1 ,07950 

0,00000 

3:37 

1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

3:43 

1,15190 

0,95952 

0,12612 

3:49 

1 ,40790 

0,95952 

0,12612 

3:55 

-1,40790 

0,95952 

0,12612 

4:01 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

4:07 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

4:13 

3,71170 

0,83958 

0,12612 

4:19 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

4:25 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

4:31 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

4:37 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,55980 

0,47976 

0,12612 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:01 

2,68780 

0,47976 

0,12612 

5:07 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:13 

-2,30380 

0,47976 

0,12612 

5:19 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

5:25 

2,68780 

0,47976 

0,12612 

5:31 

2,30380 

0,47976 

0,12612 

5:37 

2,17580 

0,47976 

0,12612 

mm 

2,04780 

0,47976 

0,12612 

mm 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

5:55 

1,91980 

0,59970 

0,12612 

6:01 

1 ,66390 

0,59970 

0,12612 

6:07 

1,66390 

0,59970 

0,12612 

6:13 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

6:19 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:25 

-1,66390 

0,71964 

0,12612 

6:31 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

6:37 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:43 

1,15190 

-0,83958 

0,12612 

6:49 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

6:55 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

mm 

-2,30380 

0,83958 

0,12612 

.mm 

-1,53590 

0,83958 

0,12612 

7:13 

0,89593 

0,83958 

0,12612 

7:19 

0,76794 

0,95952 

0,12612 

7:25 

-1,53590 

0,83958 

0,12612 

7:31 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

7:37 

-1,79190 

0,95952 

0,12612 

mm 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

mm 

2,55980 

0,95952 

0,12612 

7:55 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:01 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:07 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:13 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:19 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:25 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:31 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

8:37 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 

8:43 

2,94380 

0,83958 

0,12612 

8:49 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

8:55 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

2,43180 

0,83958 

0,12612 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

9:13 

1,53590 

0,83958 

0,12612 

9:19 

-1,40790 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-1,53590 

0,71964 

0,12612 

9:31 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

9:37 

-1,66390 

0,71964 

0,12612 

9:43 

-1,53590 

0,71964 

0,12612 

9:49 

-1,66390 

0,71964 

0,12612 

9:55 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

10:01 

-1,40790 

0,11994 

0,12612 

10:07 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

10:13 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:19 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:25 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:31 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:55 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:01 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:07 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:19 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:25 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:37 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:49 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:55 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:01 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:07 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:13 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:19 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:25 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:37 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:43 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:55 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:01 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:07 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:13 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:19 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:25 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:37 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:43 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:49 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:55 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

14:01 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:19 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:31 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:37 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:43 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:49 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:55 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:01 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:13 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:19 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:22 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:31 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:55 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:07 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

16:25 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

16:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

16:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:43 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

16:49 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

16:55 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:01 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:07 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:13 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:19 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:25 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:37 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:43 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:55 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:01 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:07 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:13 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:19 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:25 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:31 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:37 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

18:43 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

18:49 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:55 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:01 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:13 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:37 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

19:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:49 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:01 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

20:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:19 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:31 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:43 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:01 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:31 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:43 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:49 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:07 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:13 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:25 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:37 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:43 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:01 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:37 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:43 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

23:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:55 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 
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Annex  6.  Information  from  DEP-sensors  for  20/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:00 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:18 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:24 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:30 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:36 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:42 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:48 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:54 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:00 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:12 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:18 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:24 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:30 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:36 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:54 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:00 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:06 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:12 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:18 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:24 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:30 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:36 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:42 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:48 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:54 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:00 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:06 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:12 

-1,15190 

0,11994 

0,00000 

3:18 

-1,27990 

-0,83958 

0,00000 

3:24 

1,27990 

1 ,07950 

0,00000 

3:30 

1 ,40790 

1 ,07950 

0,12612 

3:36 

-1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

3:42 

1,27990 

0,95952 

0,12612 

3:48 

1,15190 

0,95952 

0,12612 

3:54 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

4:00 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

4:06 

1,91980 

0,83958 

0,12612 

4:12 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

4:18 

2,17580 

0,71964 

0,12612 

4:24 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

4:30 

-2,43180 

0,59970 

0,12612 

4:36 

-2,68780 

0,59970 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:00 

-2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:06 

-2,68780 

0,47976 

0,12612 

5:12 

2,68780 

0,47976 

0,12612 

5:18 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:24 

2,17580 

0,47976 

0,12612 

5:30 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

5:36 

-2,30380 

0,47976 

0,12612 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

5:54 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:00 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:06 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:12 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:18 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

1,53590 

0,71964 

0,12612 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

6:36 

1 ,53590 

0,71964 

0,12612 

6:42 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

6:48 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

6:54 

2,81580 

0,71964 

0,12612 

mm 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

mm 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

7:12 

-1,40790 

0,95952 

0,12612 

7:18 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

7:24 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

7:30 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

7:36 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:06 

2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:12 

2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:18 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:36 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

8:42 

-2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:48 

-2,55980 

0,83958 

0,12612 

8:54 

-2,30380 

0,83958 

0,12612 

-2,55980 

0,83958 

0,12612 

-2,55980 

0,83958 

0,12612 

9:12 

-2,55980 

0,71964 

0,12612 

9:18 

-2,68780 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

-2,30380 

0,71964 

0,12612 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

-2,04780 

0,23988 

0,12612 

10:00 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:06 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

10:12 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:18 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:24 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:30 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:36 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:54 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:00 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:06 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:12 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:18 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:36 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:42 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:48 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:54 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:00 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:06 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:12 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:18 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:24 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:30 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:36 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:42 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:48 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:54 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:00 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:06 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:12 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:18 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:24 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

13:30 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:36 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:42 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:48 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:54 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

14:00 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:06 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:12 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:18 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:36 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:42 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:48 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:54 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:00 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:06 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

15:12 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:18 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:24 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:30 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:36 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:54 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:00 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:06 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:12 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:18 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

16:36 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

16:42 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:48 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

16:54 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:00 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:06 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:12 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:18 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:24 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:30 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:36 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:42 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:48 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:54 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:00 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:06 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:12 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:18 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:24 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:30 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

18:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:42 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:48 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:54 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:00 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:06 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:12 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:18 

1,27990 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:36 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:42 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:48 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:54 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:00 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:06 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:12 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:18 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:24 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:30 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:36 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:42 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:48 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:54 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:00 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:06 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:12 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:18 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:24 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:30 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:42 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:48 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

21:54 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:00 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:06 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:12 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

22:18 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:24 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:30 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:36 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:42 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:48 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:54 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:00 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:06 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:12 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:18 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:24 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:30 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:36 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:42 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:48 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:54 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  7.  Information  from  DEP-sensors  for  21/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:00 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:18 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:24 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:30 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:36 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:42 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:48 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

0:54 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:00 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:12 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:18 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:24 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:30 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:36 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:54 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:00 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:06 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:12 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:18 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:24 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:30 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:42 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:48 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:54 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

3:00 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:06 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:12 

1,27990 

0,35982 

0,00000 

3:18 

-1,27990 

1 ,07950 

0,00000 

3:24 

-1,40790 

-1,07950 

0,00000 

3:30 

1 ,53590 

1 ,07950 

0,12612 

3:36 

1 ,53590 

1 ,07950 

0,12612 

3:42 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

3:48 

1 ,53590 

-0,95952 

0,12612 

3:54 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

4:00 

-1,53590 

0,83958 

0,12612 

4:06 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

4:12 

1 ,66390 

0,95952 

0,12612 

4:18 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

4:24 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

4:30 

2,55980 

0,71964 

0,12612 

4:36 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

2,81580 

-1,19940 

0,12612 

2,55980 

-1,19940 

0,12612 

5:00 

2,55980 

-1,55920 

0,12612 

5:06 

2,68780 

-1,31930 

0,12612 

5:12 

2,68780 

-1,19940 

0,12612 

5:18 

3,19970 

-1,31930 

0,12612 

5:24 

-3,32770 

1,67920 

0,12612 

5:30 

2,81580 

-1,31930 

0,12612 

5:36 

2,68780 

-1,19940 

0,12612 

3,07180 

-1,19940 

0,12612 

3,19970 

-1,19940 

0,12612 

5:54 

3,07180 

-1,19940 

0,12612 

6:00 

-2,55980 

-1,07950 

0,12612 

6:06 

1,79190 

-0,95952 

0,12612 

6:12 

1,66390 

0,95952 

0,12612 

6:18 

1 ,66390 

-0,83958 

0,12612 

-1,91980 

0,59970 

0,12612 

-1,91980 

0,47976 

0,12612 

6:36 

-2,04780 

0,47976 

0,12612 

6:42 

2,04780 

0,35982 

0,12612 

6:48 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

6:54 

-2,94380 

0,47976 

0,12612 

wsm 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

mm 

2,04780 

-0,59970 

0,12612 

7:12 

1,91980 

-0,47976 

0,12612 

7:18 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

7:24 

-2,68780 

0,35982 

0,12612 

7:30 

3,58370 

0,35982 

0,12612 

7:36 

2,43180 

-0,35982 

0,12612 

-2,68780 

0,35982 

0,12612 

3,07180 

0,35982 

0,12612 

-2,68780 

-0,35982 

0,12612 

-2,04780 

0,35982 

0,12612 

8:06 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

8:12 

-2,94380 

0,71964 

0,12612 

8:18 

2,94380 

0,83958 

0,12612 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

8:36 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

8:42 

2,94380 

0,83958 

0,12612 

8:48 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

8:54 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

9:12 

-1,40790 

0,83958 

0,12612 

9:18 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


24 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,43180 

0,71964 

0,12612 

2,17580 

0,71964 

0,12612 

-2,04780 

-0,71964 

0,12612 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

-1,40790 

0,23988 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:00 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

10:06 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

10:12 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

10:18 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

10:24 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:30 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:36 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:54 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:00 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:06 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:12 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:18 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:36 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:42 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:48 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:54 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:00 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:06 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:12 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:18 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:24 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:30 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:36 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:42 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:48 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:54 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:00 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:06 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:12 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:18 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:24 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:30 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:36 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:42 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:48 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:54 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:00 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:06 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:12 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:18 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:36 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:42 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:48 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:54 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:00 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:06 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:12 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:18 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:24 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:30 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

15:36 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:54 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:00 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:06 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:12 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:18 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:36 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:42 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

16:48 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:54 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:00 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:06 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:12 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:18 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:24 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:30 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:36 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:42 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:48 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:54 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:00 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:06 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:12 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:18 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:24 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:30 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:42 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:48 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:54 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:00 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:06 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:12 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:18 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:36 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:42 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:48 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:54 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:00 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:06 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:12 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:18 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:24 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:30 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:36 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:42 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:48 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:54 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:00 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:06 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:12 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:18 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:24 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:30 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:36 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:42 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:48 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:54 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:00 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:06 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:12 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:18 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:24 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:30 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:36 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:42 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:48 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:54 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:00 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:06 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:12 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:18 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:24 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:30 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:36 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:42 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:48 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:54 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


26 


Annex  8.  Information  from  DEP-sensors  for  29/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:00 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

0:18 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:24 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:30 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:36 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:42 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:48 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:54 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:00 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:12 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:18 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:24 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:30 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:36 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:54 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:00 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:06 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:12 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

2:18 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:24 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:30 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

2:36 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:42 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:48 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:54 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:00 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:06 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

3:12 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:18 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

3:24 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

3:30 

1 ,66390 

-0,11994 

0,12612 

3:36 

-1,53590 

-0,59970 

0,12612 

3:42 

1 ,53590 

1 ,07950 

0,12612 

3:48 

1 ,53590 

0,95952 

0,12612 

3:54 

1 ,53590 

0,95952 

0,12612 

4:00 

-1,66390 

0,95952 

0,12612 

4:06 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

4:12 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

4:18 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

4:24 

-1,02390 

0,83958 

0,12612 

4:30 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

4:36 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,94380 

0,71964 

0,12612 

3,07180 

0,71964 

0,12612 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:00 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:06 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:12 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

5:18 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

5:24 

2,55980 

0,59970 

0,12612 

5:30 

2,55980 

0,95952 

0,12612 

5:36 

2,68780 

-1,43930 

0,12612 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

-2,30380 

0,71964 

0,12612 

5:54 

-2,43180 

-1,07950 

0,12612 

6:00 

-2,04780 

-0,71964 

0,12612 

6:06 

2,30380 

1 ,07950 

0,12612 

6:12 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

6:18 

-2,55980 

-0,95952 

0,12612 

1,53590 

0,47976 

0,12612 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

6:36 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

6:42 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

6:48 

2,68780 

0,71964 

0,12612 

6:54 

2,68780 

0,71964 

0,12612 

mm 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

mm 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

7:12 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

7:18 

-1,02390 

0,95952 

0,12612 

7:24 

-1,53590 

-0,95952 

0,12612 

7:30 

-1,66390 

0,95952 

0,12612 

7:36 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

3,45570 

0,95952 

0,12612 

8:06 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

8:12 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:18 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:36 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

8:42 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:48 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:54 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

1 ,66390 

0,95952 

0,12612 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

9:12 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

9:18 

1,79190 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

1,91980 

0,83958 

0,12612 

-1,79190 

0,47976 

0,12612 

1,91980 

0,11994 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

10:00 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:06 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:12 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:18 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:24 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:30 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:36 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:54 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:00 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:06 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:12 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:18 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:36 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:42 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:48 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:54 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:00 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:06 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:12 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:18 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:24 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:30 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:36 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:42 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:48 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:54 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:00 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:06 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:12 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:18 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:24 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:30 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:36 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:42 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:48 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:54 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:00 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:06 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:12 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:18 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:36 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:42 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:48 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:54 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

15:00 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:06 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:12 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:18 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:24 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:30 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:36 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:54 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:00 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:06 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

16:12 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:18 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:36 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

16:42 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

16:48 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:54 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:00 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:06 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:12 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:18 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:24 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:30 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:42 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:48 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:54 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:00 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:06 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:12 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:18 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:24 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:30 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:42 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:48 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:54 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:00 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:06 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:12 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:18 

1,53590 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:36 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

19:42 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:48 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:54 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:00 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:06 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:12 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:18 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:24 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:30 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:36 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:42 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:48 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:54 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:00 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:06 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:12 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:18 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:24 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:30 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:36 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:42 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:48 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:54 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:00 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:06 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:12 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:18 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:24 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:30 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:36 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:42 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:48 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

22:54 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:00 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:06 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:12 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:18 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:24 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

23:30 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:36 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:42 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:48 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:54 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 
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Annex  9.  Information  from  DEP-sensors  for  30/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:03 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:21 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:39 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:45 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:57 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

<— 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

msm 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

1:15 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:21 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:39 

5,24760 

0,00000 

0,00000 

1:45 

5,50360 

0,00000 

0,00000 

1:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:57 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:03 

5,11960 

0,00000 

0,00000 

2:09 

19,58250 

0,00000 

0,00000 

2:15 

24,95810 

0,00000 

0,00000 

2:21 

15,35880 

0,00000 

0,00000 

2:27 

10,11120 

0,00000 

0,00000 

2:33 

5,88750 

0,00000 

0,00000 

2:39 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:45 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:51 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:57 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:03 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

3:09 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:27 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

3:33 

1 ,40790 

-0,83958 

0,12612 

3:39 

-1,40790 

1 ,07950 

0,12612 

3:45 

1 ,66390 

0,95952 

0,12612 

3:51 

-1,40790 

0,95952 

0,12612 

3:57 

-1,40790 

0,95952 

0,12612 

4:03 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

4:09 

-1,53590 

0,83958 

0,12612 

4:15 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:21 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

4:27 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

4:33 

-2,30380 

0,71964 

0,12612 

4:39 

-2,68780 

0,59970 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:45 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

4:51 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

4:57 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:03 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

5:09 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:15 

-2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:21 

2,68780 

0,47976 

0,12612 

5:27 

-2,04780 

0,47976 

0,12612 

5:33 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:39 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

5:45 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

5:51 

2,30380 

0,47976 

0,12612 

5:57 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

6:03 

2,17580 

0,59970 

0,12612 

6:09 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

6:15 

-2,55980 

0,59970 

0,12612 

6:21 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:27 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

6:33 

2,55980 

0,71964 

0,12612 

6:39 

2,68780 

0,71964 

0,12612 

6:45 

2,55980 

0,71964 

0,12612 

6:51 

-2,30380 

0,83958 

0,12612 

6:57 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

mm 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 

MM 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

7:15 

1 ,53590 

0,71964 

0,12612 

7:21 

-2,68780 

-0,35982 

0,12612 

7:27 

3,07180 

0,47976 

0,12612 

7:33 

3,45570 

0,35982 

0,12612 

7:39 

2,81580 

0,35982 

0,12612 

7:45 

1,91980 

0,47976 

0,12612 

7:51 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

7:57 

3,32770 

0,59970 

0,12612 

8:03 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

8:09 

-2,81580 

0,83958 

0,12612 

8:15 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:21 

1,91980 

1 ,07950 

0,12612 

8:27 

2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:33 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:39 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:45 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 

8:51 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

8:57 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

9:15 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

9:21 

-2,04780 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:27 

-1,79190 

0,35982 

0,12612 

9:33 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

9:39 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

9:45 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

9:51 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

9:57 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:03 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:15 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:21 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:27 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:39 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:45 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:51 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:03 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:09 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:15 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:21 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:27 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:33 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:39 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:45 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:51 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:57 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:03 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:09 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:15 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:21 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:27 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:33 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:39 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:45 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:51 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:57 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:03 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:09 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:15 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:21 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:27 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:33 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:39 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

13:45 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:51 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:57 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:03 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:09 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:15 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:21 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:27 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:33 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:39 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:45 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:51 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:57 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:03 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:09 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:15 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:21 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:27 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:33 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:39 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:45 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:51 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:57 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:03 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:09 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:15 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:21 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:27 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:33 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:39 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

16:45 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

16:51 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

16:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:03 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:21 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:27 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:33 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:39 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:45 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:57 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:03 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:09 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:15 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:27 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:33 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:39 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:51 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:57 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:03 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:09 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:15 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:21 

1,27990 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:27 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:33 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:39 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:45 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:51 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:57 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:03 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:09 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:15 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:21 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:27 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:33 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:39 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:45 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:51 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:57 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:03 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:09 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:15 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:21 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:27 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:39 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:45 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:03 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:09 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

22:15 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:21 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:33 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:39 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:45 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:57 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:03 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:09 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:15 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:21 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:39 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:45 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:51 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:57 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  10.  Information  from  DEP-sensors  for  31/01/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:03 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:21 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:27 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:33 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:39 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:45 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

0:51 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:57 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

m m 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

SEB 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:27 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:33 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:39 

-1,15190 

0,11994 

0,00000 

1:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:51 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:57 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:03 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:09 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:15 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:21 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:27 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

2:33 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:39 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:45 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:51 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:57 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:03 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:09 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:15 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:27 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:33 

-1,15190 

0,11994 

0,12612 

3:39 

-1,53590 

0,59970 

0,12612 

3:45 

1,15190 

0,95952 

0,12612 

3:51 

1,15190 

0,95952 

0,12612 

3:57 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

4:03 

1,15190 

0,83958 

0,12612 

4:09 

1,15190 

0,83958 

0,12612 

4:15 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:21 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

4:27 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

4:33 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

4:39 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:45 

-2,94380 

0,59970 

0,12612 

4:51 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

4:57 

-2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:03 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:09 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:15 

2,68780 

0,47976 

0,12612 

5:21 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

5:27 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:33 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:39 

2,30380 

0,47976 

0,12612 

5:45 

2,17580 

0,47976 

0,12612 

5:51 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

5:57 

-2,17580 

0,59970 

0,12612 

6:03 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:09 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

6:15 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:21 

1,91980 

-0,71964 

0,12612 

6:27 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

6:33 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

6:39 

2,55980 

0,71964 

0,12612 

6:45 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

6:51 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

6:57 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

— 

2,81580 

0,83958 

0,12612 

KB 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

7:15 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

7:21 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

7:27 

-1,40790 

0,95952 

0,12612 

7:33 

1 ,66390 

0,95952 

0,12612 

7:39 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

7:45 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

7:51 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

7:57 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:03 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

8:09 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:15 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

8:21 

-1,91980 

1,07950 

0,12612 

8:27 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:33 

-2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:39 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:45 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:51 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:57 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

9:15 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

9:21 

1,79190 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:27 

-1,66390 

0,71964 

0,12612 

9:33 

1 ,53590 

-0,23988 

0,12612 

9:39 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

9:45 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

9:51 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

9:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:03 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:09 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

10:15 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

10:21 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:27 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:33 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:39 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:45 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:51 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:57 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:03 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:09 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:15 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:21 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:27 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:33 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:39 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:45 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:51 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:57 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:03 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:09 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:15 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:21 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:27 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:33 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:39 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:45 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:51 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:57 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:03 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:09 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:15 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:21 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:27 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:33 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:39 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:45 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

13:51 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:57 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

14:03 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:09 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

14:15 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:21 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:27 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:33 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:39 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:45 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:51 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:57 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

15:03 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:09 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

15:15 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:21 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:27 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:33 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:39 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:45 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:51 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:57 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:03 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:09 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:15 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:21 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:27 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:33 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:39 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

16:45 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

16:57 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:03 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

17:09 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:21 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:27 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

17:33 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:39 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:45 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:57 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:03 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:09 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:15 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

18:21 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:27 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:45 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:57 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:03 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:15 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:21 

1,79190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:27 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:33 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:39 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:45 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:03 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:09 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:15 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:21 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:27 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:39 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:45 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:03 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:15 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:27 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:33 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:39 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:45 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:51 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:03 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:09 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:15 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:21 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:27 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:39 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:45 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:51 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

22:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:03 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:21 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:27 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:45 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:57 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


35 


Annex  11.  Information  from  DEP-sensors  for  06/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:03 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:21 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:27 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:39 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:45 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:51 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

msm 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

msm 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:15 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:21 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

1:27 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:33 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:39 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:45 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:51 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:03 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:09 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:15 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:21 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

2:27 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:33 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:57 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:03 

7,42340 

0,00000 

0,00000 

3:09 

8,44730 

0,00000 

0,00000 

3:15 

6,78350 

0,00000 

0,00000 

3:21 

8,19140 

0,00000 

0,00000 

3:27 

5,63160 

10,07500 

0,00000 

3:33 

-3,32770 

-4,91750 

0,12612 

3:39 

-0,76794 

-3,71810 

0,12612 

3:45 

0,63995 

-1,91900 

0,12612 

3:51 

0,76794 

1,19940 

0,12612 

3:57 

1,15190 

1 ,07950 

0,12612 

4:03 

1,27990 

-1,07950 

0,12612 

4:09 

-1,15190 

-1,07950 

0,12612 

4:15 

1 ,40790 

1 ,07950 

0,12612 

4:21 

1 ,66390 

0,95952 

0,12612 

4:27 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

4:33 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

4:39 

2,43180 

0,83958 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:45 

2,43180 

0,71964 

0,12612 

4:51 

-2,94380 

0,71964 

0,12612 

4:57 

-3,07180 

-0,59970 

0,12612 

5:03 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:09 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:15 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:21 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:27 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

5:33 

-2,55980 

0,59970 

0,12612 

5:39 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:45 

2,43180 

0,59970 

0,12612 

5:51 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

5:57 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:03 

-2,55980 

0,59970 

0,12612 

6:09 

1 ,66390 

0,59970 

0,12612 

6:15 

2,17580 

0,71964 

0,12612 

6:21 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:27 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:33 

1 ,53590 

0,71964 

0,12612 

6:39 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

6:45 

2,81580 

0,71964 

0,12612 

6:51 

2,68780 

0,71964 

0,12612 

6:57 

1,91980 

0,83958 

0,12612 

— 

-1,91980 

0,71964 

0,12612 

MM 

1,91980 

0,47976 

0,12612 

7:15 

1,79190 

0,47976 

0,12612 

7:21 

1,27990 

0,59970 

0,12612 

7:27 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

7:33 

-2,30380 

0,83958 

0,12612 

7:39 

3,07180 

1 ,07950 

0,12612 

7:45 

2,68780 

-0,95952 

0,12612 

7:51 

-2,55980 

0,83958 

0,12612 

7:57 

2,55980 

0,71964 

0,12612 

8:03 

2,55980 

0,59970 

0,12612 

8:09 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

8:15 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:21 

1,79190 

0,95952 

0,12612 

8:27 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:33 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:39 

-1,79190 

0,95952 

0,12612 

8:45 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:51 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

8:57 

-1,53590 

0,83958 

0,12612 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

9:15 

1,27990 

0,83958 

0,12612 

9:21 

1,27990 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:27 

-1,40790 

-0,83958 

0,12612 

9:33 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

9:39 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

9:45 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

9:51 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

9:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

10:03 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:09 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

10:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

10:21 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:27 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:33 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:39 

-1,79190 

0,11994 

0,12612 

10:45 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:51 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:57 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:03 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:09 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:15 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:21 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:27 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:33 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:39 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:45 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:51 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:57 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:03 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:09 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:15 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:21 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:27 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:33 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:39 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:45 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:51 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:57 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:03 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

13:09 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

13:15 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:21 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:27 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:33 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:39 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:45 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:51 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

13:57 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:03 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:09 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:15 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:21 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:27 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:33 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:39 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:45 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:51 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:57 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

15:03 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:09 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:15 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:21 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:27 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:33 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:39 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:45 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:51 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:57 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

16:03 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:09 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:15 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:21 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:27 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:33 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:39 

-3,32770 

0,00000 

0,00000 

16:45 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

16:51 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

16:57 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:03 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:15 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:21 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:27 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:33 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:39 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:51 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:57 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:03 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

18:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:15 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:21 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:27 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:33 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:45 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:57 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:03 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

19:09 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:15 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:21 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:27 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:33 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:39 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:57 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:03 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:15 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:21 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:27 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:33 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:39 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:45 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:51 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:03 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:09 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:15 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:21 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:27 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:33 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:39 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:45 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:57 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:03 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:15 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:21 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:27 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:39 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:45 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:57 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:03 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:09 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:15 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:21 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:45 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


38 


Annex  12.  Information  from  DEP-sensors  for  07/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:03 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:21 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:27 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:33 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:51 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:57 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

«E9 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

SEB 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:15 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:27 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:33 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:39 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:45 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:03 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:09 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:15 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:21 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:27 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:39 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:51 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

3:03 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:09 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:15 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

3:21 

4,99160 

0,00000 

0,00000 

3:27 

9,47130 

0,11994 

0,00000 

3:33 

4,09570 

6,71660 

0,12612 

3:39 

1,15190 

10,07500 

0,12612 

3:45 

2,68780 

-2,51870 

0,12612 

3:51 

-4,47960 

-2,51870 

0,12612 

3:57 

6,27150 

-2,39880 

0,12612 

4:03 

12,03110 

-2,39880 

0,12612 

4:09 

18,43060 

-2,27890 

0,12612 

4:15 

8,06340 

-2,27890 

0,12612 

4:21 

3,83970 

-2,15890 

0,12612 

4:27 

6,01550 

-2,15890 

0,12612 

4:33 

4,60760 

-2,03900 

0,12612 

4:39 

3,71170 

-1,91900 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:45 

-1,02390 

-1,31930 

0,12612 

4:51 

-2,43180 

1,19940 

0,12612 

4:57 

2,81580 

-1,07950 

0,12612 

5:03 

-2,94380 

-1,07950 

0,12612 

5:09 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

5:15 

2,94380 

-1,07950 

0,12612 

5:21 

3,07180 

-1,07950 

0,12612 

5:27 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

5:33 

3,32770 

0,95952 

0,12612 

5:39 

3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

5:45 

3,32770 

-1,31930 

0,12612 

5:51 

2,94380 

-1,67920 

0,12612 

5:57 

2,30380 

-1,19940 

0,12612 

6:03 

-1,91980 

-1,19940 

0,12612 

6:09 

2,04780 

-1,19940 

0,12612 

6:15 

-2,04780 

-1,07950 

0,12612 

6:21 

2,43180 

-1,07950 

0,12612 

6:27 

-2,04780 

1,07950 

0,12612 

6:33 

-1,79190 

-1,07950 

0,12612 

6:39 

2,81580 

-0,95952 

0,12612 

6:45 

3,19970 

-0,95952 

0,12612 

6:51 

3,45570 

0,95952 

0,12612 

6:57 

2,81580 

0,71964 

0,12612 

— 

-2,55980 

0,59970 

0,12612 

mm 

-2,68780 

0,47976 

0,12612 

7:15 

-2,55980 

1,19940 

0,12612 

7:21 

-2,55980 

1,19940 

0,12612 

7:27 

2,04780 

1,19940 

0,12612 

7:33 

-2,55980 

1,31930 

0,12612 

7:39 

3,19970 

1,19940 

0,12612 

7:45 

-3,58370 

1,19940 

0,12612 

7:51 

3,32770 

1,19940 

0,12612 

7:57 

2,68780 

1,19940 

0,12612 

8:03 

2,30380 

1,19940 

0,12612 

8:09 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

8:15 

2,30380 

1 ,07950 

0,12612 

8:21 

2,43180 

1,19940 

0,12612 

8:27 

2,30380 

1,19940 

0,12612 

8:33 

1,79190 

1 ,07950 

0,12612 

8:39 

2,30380 

1 ,07950 

0,12612 

8:45 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:51 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:57 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

-2,68780 

0,83958 

0,12612 

9:15 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

9:21 

-2,17580 

0,83958 

0,12612 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


39 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:27 

-2,43180 

0,83958 

0,12612 

9:33 

-2,43180 

0,23988 

0,12612 

9:39 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

9:45 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

9:51 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

9:57 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

10:03 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

10:09 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:15 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

10:21 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

10:27 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:33 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

10:39 

-2,30380 

0,11994 

0,12612 

10:45 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

10:51 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:57 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

11:03 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:09 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:15 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:21 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:27 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:33 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:39 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:45 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

11:51 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:57 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:03 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:09 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:15 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:21 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:27 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:33 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

12:39 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:45 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:51 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:57 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:03 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

13:09 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:15 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:21 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:27 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:33 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:39 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

13:45 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:51 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

13:57 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:03 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:09 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:15 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:21 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:27 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:33 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:39 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:45 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:51 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:57 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:03 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

15:09 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:15 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:21 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:27 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:33 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:39 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:45 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:51 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:57 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:03 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:09 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:15 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:21 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:27 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:33 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:39 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:45 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:51 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

16:57 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:03 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:09 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:15 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:21 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:27 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:33 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:39 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:45 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:57 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:03 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:09 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:15 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:21 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:27 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:33 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:39 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:45 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:51 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:03 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:09 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:15 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:21 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:27 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:39 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:45 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:57 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:03 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:09 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:15 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:21 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:27 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:39 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:45 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:51 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:57 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:03 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:15 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:21 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:27 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:33 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:39 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:45 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:51 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:03 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:09 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:15 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

22:21 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:39 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:45 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:51 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:57 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

23:03 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:15 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:21 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:27 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:33 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:39 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:45 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:51 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:57 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


41 


Annex  13.  Information  from  DEP-sensors  for  08/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:03 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

0:21 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

0:27 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:33 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:39 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:45 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:51 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:57 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

BE9 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

msm 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:15 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:21 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:27 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:33 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:39 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:45 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:57 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:03 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:09 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:15 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:27 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:33 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:39 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:45 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:51 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

3:03 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:09 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:15 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:21 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:27 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:33 

1,15190 

0,11994 

0,12612 

3:39 

1,15190 

-0,23988 

0,12612 

3:45 

1,27990 

-0,95952 

0,12612 

3:51 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

3:57 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

4:03 

-1,40790 

-0,95952 

0,12612 

4:09 

1,27990 

0,95952 

0,12612 

4:15 

-1,40790 

0,83958 

0,12612 

4:21 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

4:27 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 

4:33 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

4:39 

-2,43180 

-0,71964 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:45 

-2,04780 

0,59970 

0,12612 

4:51 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

4:57 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:03 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:09 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:15 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:21 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:27 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

5:33 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

5:39 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

5:45 

-2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:51 

2,55980 

0,59970 

0,12612 

5:57 

2,17580 

0,59970 

0,12612 

6:03 

1,91980 

0,59970 

0,12612 

6:09 

-1,91980 

0,59970 

0,12612 

6:15 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:21 

1 ,66390 

0,47976 

0,12612 

6:27 

1 ,40790 

0,47976 

0,12612 

6:33 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

6:39 

1,79190 

0,95952 

0,12612 

6:45 

1 ,53590 

-0,83958 

0,12612 

6:51 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

6:57 

-1,53590 

0,59970 

0,12612 

mm 

1,53590 

0,47976 

0,12612 

KB 

-2,81580 

0,47976 

0,12612 

7:15 

3,07180 

0,47976 

0,12612 

7:21 

3,83970 

0,71964 

0,12612 

7:27 

3,32770 

0,83958 

0,12612 

7:33 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

7:39 

-2,04780 

0,95952 

0,12612 

7:45 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

7:51 

3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

7:57 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

8:03 

1,53590 

1 ,07950 

0,12612 

8:09 

1,53590 

0,95952 

0,12612 

8:15 

3,19970 

0,95952 

0,12612 

8:21 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

8:27 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

8:33 

3,19970 

0,95952 

0,12612 

8:39 

3,32770 

1 ,07950 

0,12612 

8:45 

-3,07180 

1,07950 

0,12612 

8:51 

-3,45570 

0,95952 

0,12612 

8:57 

3,45570 

0,95952 

0,12612 

3,19970 

0,95952 

0,12612 

3,19970 

0,95952 

0,12612 

9:15 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

9:21 

-2,94380 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:27 

2,55980 

-0,47976 

0,12612 

9:33 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

9:39 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

9:45 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

9:51 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

9:57 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:03 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:09 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:15 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:21 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:27 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:33 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

10:39 

1 ,66390 

0,11994 

0,12612 

10:45 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

10:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

11:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:15 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:33 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:39 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:45 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:51 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:57 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:15 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:33 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:39 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:45 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:51 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

12:57 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:15 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:33 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:39 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:45 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:51 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

13:57 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:15 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:33 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:39 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:45 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:51 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

14:57 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:15 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:33 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:39 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:45 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:51 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

15:57 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:15 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:33 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:39 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:45 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:51 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

16:57 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

17:03 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

17:09 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

17:15 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

17:21 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

17:27 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

17:33 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:39 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:45 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:51 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:57 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:03 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:09 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:15 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:21 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:27 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:33 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:39 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

18:45 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:51 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:57 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:03 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:09 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:27 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

19:33 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:39 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:45 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:51 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:57 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:03 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:09 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:15 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:21 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:27 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:33 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:39 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:45 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:51 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:57 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:03 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:09 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:15 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:21 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:27 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:33 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:39 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:45 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:51 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:57 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:03 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:15 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

22:21 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:27 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:33 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:39 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:45 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:51 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:57 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:03 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:09 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:15 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:21 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:27 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:33 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:39 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:45 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:51 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:57 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 
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Annex  14.  Information  from  DEP-sensors  for  13/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:04 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:10 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:16 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:22 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:28 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:34 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:40 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:46 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:52 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:58 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:04 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:10 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:16 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:22 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:28 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:34 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:40 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

mem 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:58 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:04 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:10 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:16 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:22 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:28 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:34 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:40 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:46 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:52 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:58 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:04 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:10 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:16 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:22 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:28 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:34 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

3:40 

1,27990 

-0,11994 

0,12612 

3:46 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

3:52 

-1,40790 

0,71964 

0,12612 

3:58 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

4:04 

1 ,40790 

0,95952 

0,12612 

4:10 

1 ,40790 

0,95952 

0,12612 

4:16 

1,15190 

-2,03900 

0,12612 

4:22 

1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

4:28 

-1,15190 

1 ,07950 

0,12612 

4:34 

1,79190 

0,95952 

0,12612 

4:40 

1 ,53590 

0,95952 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:46 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

4:52 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

4:58 

-2,94380 

0,83958 

0,12612 

5:04 

3,32770 

0,83958 

0,12612 

5:10 

3,19970 

0,71964 

0,12612 

5:16 

3,19970 

0,95952 

0,12612 

5:22 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

5:28 

4,86360 

1,19940 

0,12612 

5:34 

6,52750 

-1,19940 

0,12612 

5,24760 

-1,55920 

0,12612 

5,63160 

-1,31930 

0,12612 

7,42340 

1 ,07950 

0,12612 

5:58 

8,70330 

0,59970 

0,12612 

6:04 

6,52750 

0,83958 

0,12612 

6:10 

5,37560 

0,59970 

0,12612 

6:16 

4,99160 

0,59970 

0,12612 

6:22 

4,47960 

0,83958 

0,12612 

6:28 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

6:34 

3,96770 

1 ,07950 

0,12612 

6:40 

4,09570 

1 ,07950 

0,12612 

6:46 

3,19970 

1,19940 

0,12612 

6:52 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

6:58 

2,30380 

1 ,07950 

0,12612 

2,68780 

1,19940 

0,12612 

2,94380 

1 ,07950 

0,12612 

7:16 

2,68780 

0,95952 

0,12612 

7:22 

3,32770 

0,47976 

0,12612 

7:28 

-3,58370 

0,47976 

0,12612 

7:34 

-3,32770 

-0,59970 

0,12612 

7:40 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

1,15190 

0,47976 

0,12612 

-2,04780 

0,47976 

0,12612 

7:58 

-2,30380 

0,47976 

0,12612 

8:04 

1,27990 

0,47976 

0,12612 

8:10 

-1,66390 

0,59970 

0,12612 

8:16 

1,66390 

0,95952 

0,12612 

8:22 

2,17580 

1 ,43930 

0,12612 

8:28 

2,04780 

1 ,55920 

0,12612 

8:34 

2,81580 

2,27890 

0,12612 

-2,94380 

2,51870 

0,12612 

-2,43180 

2,75860 

0,12612 

8:52 

-2,81580 

1,79910 

0,12612 

8:58 

-2,17580 

1,91900 

0,12612 

1,79190 

1 ,43930 

0,12612 

-1 ,66390 

1,31930 

0,12612 

9:16 

-1,66390 

1,19940 

0,12612 

9:22 

1 ,40790 

1 ,07950 

0,12612 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


45 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:28 

1 ,53590 

-0,95952 

0,12612 

9:34 

2,04780 

0,11994 

0,12612 

9:40 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

9:46 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

9:52 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

9:58 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:04 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:10 

-2,30380 

0,11994 

0,12612 

10:16 

2,17580 

0,11994 

0,12612 

10:22 

-2,30380 

0,11994 

0,12612 

10:28 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

10:34 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,11994 

0,12612 

2,04780 

0,11994 

0,12612 

2,04780 

0,11994 

0,12612 

10:58 

2,04780 

0,11994 

0,12612 

11:04 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:10 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:16 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

11:22 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:28 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:34 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:52 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:58 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:04 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:10 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:16 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:22 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:28 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:34 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:40 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

12:46 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

12:52 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

12:58 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

13:04 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:10 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:16 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

13:22 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:28 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:34 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:52 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:58 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:04 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:10 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:16 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:22 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:28 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:34 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:40 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:46 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:52 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:58 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:04 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:10 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:16 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:22 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:28 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:34 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:40 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:46 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:52 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:58 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:04 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

16:10 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:16 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:22 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:28 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:34 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:52 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

16:58 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

17:04 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:10 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

17:16 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

17:22 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:28 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:34 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:40 

1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:46 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:52 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:58 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:04 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:10 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:16 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:22 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

18:28 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:34 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:52 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:58 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:04 

-1,15190 

0,11994 

0,00000 

19:10 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:16 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:22 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:28 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:34 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:40 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:46 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:52 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:58 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:04 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:10 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:16 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:22 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:28 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:34 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:40 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:46 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:52 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:58 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:04 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:10 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:16 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:22 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:28 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:34 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:40 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:46 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:52 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:58 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:04 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:10 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:16 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:22 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:28 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:34 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

22:40 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:46 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:52 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:58 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:04 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:10 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:16 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

23:22 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:28 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:34 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:40 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:46 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:52 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:58 

1,79190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  15.  Information  from  DEP-sensors  for  17/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:04 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:10 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:16 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:22 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:28 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:34 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:40 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:46 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

0:52 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:58 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:04 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:10 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:16 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:22 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:28 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

1:34 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:40 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

mem 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

■E  • 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:58 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:04 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:10 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:16 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:22 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:28 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:34 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:40 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:46 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:52 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:58 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:04 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:10 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:16 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:22 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:28 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:34 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:40 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

3:46 

1,27990 

-0,11994 

0,12612 

3:52 

1 ,40790 

0,23988 

0,12612 

3:58 

1,27990 

0,71964 

0,12612 

4:04 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

4:10 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

4:16 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

4:22 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

4:28 

2,30380 

0,71964 

0,12612 

4:34 

-2,30380 

0,71964 

0,12612 

4:40 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:46 

2,55980 

0,59970 

0,12612 

4:52 

-2,68780 

0,59970 

0,12612 

4:58 

2,17580 

0,59970 

0,12612 

5:04 

-3,32770 

0,59970 

0,12612 

5:10 

-3,32770 

0,59970 

0,12612 

5:16 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:22 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:28 

3,19970 

0,59970 

0,12612 

5:34 

3,19970 

0,59970 

0,12612 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

-2,68780 

0,59970 

0,12612 

5:58 

2,43180 

0,47976 

0,12612 

6:04 

-2,17580 

0,59970 

0,12612 

6:10 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:16 

1,91980 

0,59970 

0,12612 

6:22 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

6:28 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

6:34 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

6:40 

-1,91980 

0,71964 

0,12612 

6:46 

1,66390 

0,71964 

0,12612 

6:52 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

6:58 

1,53590 

0,83958 

0,12612 

-2,30380 

0,83958 

0,12612 

-2,04780 

0,83958 

0,12612 

7:16 

1,79190 

0,95952 

0,12612 

7:22 

3,07180 

0,83958 

0,12612 

7:28 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

7:34 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

7:40 

-2,68780 

1,07950 

0,12612 

2,81580 

0,95952 

0,12612 

2,68780 

0,95952 

0,12612 

7:58 

-1,15190 

1,07950 

0,12612 

8:04 

3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

8:10 

3,58370 

1 ,07950 

0,12612 

8:16 

-3,58370 

1,07950 

0,12612 

8:22 

3,45570 

1 ,07950 

0,12612 

8:28 

-3,32770 

1,07950 

0,12612 

8:34 

-2,55980 

1,07950 

0,12612 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

2,30380 

1 ,07950 

0,12612 

8:52 

2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:58 

2,81580 

0,95952 

0,12612 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

9:16 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

9:22 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:28 

-1,79190 

0,47976 

0,12612 

9:34 

1,91980 

-0,11994 

0,12612 

9:40 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

9:46 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

9:52 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

9:58 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:04 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:10 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

10:16 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

10:22 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:28 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:34 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:58 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:04 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:10 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:16 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:22 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:28 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:34 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:52 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:58 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:04 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

12:10 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:16 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:22 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:28 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:34 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:40 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:46 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:52 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:58 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:04 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:10 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:16 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:22 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:28 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:34 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:52 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:58 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:04 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:10 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:16 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:22 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:28 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:34 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:40 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:46 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:52 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:58 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:04 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:10 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:16 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:22 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:28 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:34 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:40 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:46 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:52 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:58 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:04 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:10 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:16 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:22 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:28 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:34 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:52 

1,66390 

0,00000 

0,12612 

16:58 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

17:04 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

17:10 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:16 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:22 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:28 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:34 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

17:40 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

17:46 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

17:52 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:58 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:04 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:10 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:16 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:22 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

18:28 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:34 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:52 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

18:58 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:04 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:10 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:16 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:22 

1,53590 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:28 

-1,27990 

0,11994 

0,00000 

19:34 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:40 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:46 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:52 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:58 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:04 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:10 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:16 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:22 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:28 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:34 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:40 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:46 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

20:52 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:58 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:04 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:10 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:16 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:22 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:28 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:34 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

21:40 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:46 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:52 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:58 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:04 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:10 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:16 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:22 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:28 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:34 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:40 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:46 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:52 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:58 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:04 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

23:10 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:16 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:22 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:28 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:34 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:40 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:46 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:52 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:58 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 
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Annex  16.  Information  from  DEP-sensors  for  18/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:25 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:31 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:37 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:01 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

1:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:13 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:25 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:31 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:37 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

1:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:13 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:31 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:37 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:01 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:07 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:13 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:31 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:37 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

3:43 

1,27990 

0,11994 

0,12612 

3:49 

-1,15190 

0,23988 

0,12612 

3:55 

-1,40790 

0,83958 

0,12612 

4:01 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

4:07 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

4:13 

1 ,40790 

0,83958 

0,12612 

4:19 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

4:25 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 

4:31 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

4:37 

2,17580 

0,71964 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,17580 

0,71964 

0,12612 

2,17580 

0,59970 

0,12612 

-1,91980 

0,59970 

0,12612 

5:01 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:07 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:13 

3,07180 

0,71964 

0,12612 

5:19 

-2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:25 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:31 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:37 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

mm 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

mm 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

5:55 

-2,43180 

0,47976 

0,12612 

6:01 

-2,17580 

0,59970 

0,12612 

6:07 

-2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:13 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:19 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

1,79190 

0,71964 

0,12612 

1 ,66390 

0,71964 

0,12612 

6:37 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

6:43 

1,53590 

0,95952 

0,12612 

6:49 

-1,79190 

0,95952 

0,12612 

6:55 

1,27990 

0,95952 

0,12612 

mm 

2,68780 

0,83958 

0,12612 

.mm 

2,81580 

0,83958 

0,12612 

7:13 

-3,71170 

0,95952 

0,12612 

3,19970 

0,95952 

0,12612 

3,58370 

0,95952 

0,12612 

7:31 

-3,83970 

1,07950 

0,12612 

7:37 

3,45570 

0,95952 

0,12612 

mm 

3,32770 

0,95952 

0,12612 

■aa 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

-2,17580 

1,07950 

0,12612 

-3,19970 

1,07950 

0,12612 

8:07 

-1,91980 

1,07950 

0,12612 

8:13 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

8:19 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

2,30380 

1 ,07950 

0,12612 

8:37 

-2,43180 

1,19940 

0,12612 

8:43 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:49 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:55 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

9:13 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

9:19 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


51 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-2,04780 

0,47976 

0,12612 

9:31 

-2,04780 

-0,47976 

0,12612 

9:37 

1 ,66390 

-0,11994 

0,12612 

9:43 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

9:49 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

9:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:07 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:13 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:19 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:31 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

-1,79190 

0,11994 

0,12612 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:55 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:01 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:07 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:13 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:31 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:43 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:49 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:55 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:01 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:07 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:13 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:19 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:37 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:43 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:49 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:55 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:01 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:19 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:25 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:37 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:43 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:49 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:55 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:01 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:19 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:31 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:37 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:43 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:49 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:55 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

15:01 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:13 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:19 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:31 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:55 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:01 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:07 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:25 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:31 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

16:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:49 

1,66390 

0,00000 

0,12612 

16:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

17:01 

1,53590 

0,00000 

0,12612 

17:07 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

17:13 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:19 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

17:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:31 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:37 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:55 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:07 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:13 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:25 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:37 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:43 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:55 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:01 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:07 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:13 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:31 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:43 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:55 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:01 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:07 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:13 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:19 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:25 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:31 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:37 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:43 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:49 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

20:55 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:13 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:19 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:25 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:49 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:55 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:07 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:13 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:19 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:25 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:31 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:37 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:43 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:49 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:07 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:13 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:37 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:49 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 
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Annex  17.  Information  from  DEP-sensors  for  19/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:25 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

0:31 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:37 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:43 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:07 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:13 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:19 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:43 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:49 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:01 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:31 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:37 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:55 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:01 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:07 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:13 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

3:19 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:25 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:31 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:37 

1 ,02390 

0,00000 

0,12612 

3:43 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

3:49 

-1,02390 

0,23988 

0,12612 

3:55 

-1,15190 

0,59970 

0,12612 

4:01 

1 ,40790 

-0,95952 

0,12612 

4:07 

1 ,40790 

0,95952 

0,12612 

4:13 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:19 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

4:25 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

4:31 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

4:37 

-2,04780 

0,71964 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

-1,91980 

-0,71964 

0,12612 

-2,17580 

0,71964 

0,12612 

5:01 

-2,94380 

-0,59970 

0,12612 

5:07 

3,19970 

0,71964 

0,12612 

5:13 

3,07180 

-0,59970 

0,12612 

5:19 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:25 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:31 

3,07180 

0,71964 

0,12612 

5:37 

2,81580 

0,71964 

0,12612 

mm 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

mm 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:55 

2,43180 

0,59970 

0,12612 

6:01 

2,17580 

0,71964 

0,12612 

6:07 

2,04780 

0,59970 

0,12612 

6:13 

1,79190 

0,59970 

0,12612 

6:19 

1 ,66390 

0,59970 

0,12612 

-1,66390 

0,71964 

0,12612 

1,91980 

0,83958 

0,12612 

6:37 

1 ,53590 

-0,95952 

0,12612 

6:43 

-1,66390 

0,83958 

0,12612 

6:49 

-1,53590 

0,95952 

0,12612 

6:55 

-1,40790 

0,83958 

0,12612 

mm 

-2,68780 

0,95952 

0,12612 

.mm 

-1 ,66390 

0,95952 

0,12612 

7:13 

3,07180 

1 ,07950 

0,12612 

3,71170 

1 ,07950 

0,12612 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

7:31 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

7:37 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

sa 

-1,27990 

0,95952 

0,12612 

■aa 

1,66390 

1 ,07950 

0,12612 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

1,79190 

1 ,07950 

0,12612 

8:07 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

8:13 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

8:19 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

1,79190 

1 ,07950 

0,12612 

-2,04780 

1,31930 

0,12612 

8:37 

2,04780 

1,19940 

0,12612 

8:43 

1,66390 

1,19940 

0,12612 

8:49 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:55 

1 ,66390 

1,19940 

0,12612 

-1,66390 

0,95952 

0,12612 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

9:13 

1,79190 

1 ,07950 

0,12612 

9:19 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-1,79190 

1,31930 

0,12612 

9:31 

-1,66390 

1,19940 

0,12612 

9:37 

2,04780 

-0,11994 

0,12612 

9:43 

-2,04780 

0,11994 

0,12612 

9:49 

1,79190 

0,11994 

0,12612 

9:55 

-1,91980 

0,11994 

0,12612 

10:01 

2,30380 

0,11994 

0,12612 

10:07 

2,17580 

0,11994 

0,12612 

10:13 

-2,43180 

0,11994 

0,12612 

10:19 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:25 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

10:31 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-2,43180 

0,11994 

0,12612 

2,43180 

0,11994 

0,12612 

2,30380 

0,11994 

0,12612 

10:55 

-2,17580 

0,11994 

0,12612 

11:01 

-2,43180 

0,11994 

0,12612 

11:07 

2,81580 

0,11994 

0,12612 

11:13 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:25 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:43 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:49 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:01 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:07 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:13 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:19 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:25 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:37 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:43 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:49 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:55 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:01 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:13 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:19 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:25 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:37 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:49 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:55 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:01 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:07 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:19 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:31 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:37 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:43 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:49 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:55 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:01 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:13 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:19 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:25 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:31 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:55 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:01 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:07 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:31 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:37 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:43 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

16:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

16:55 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

17:01 

1 ,02390 

0,00000 

0,12612 

17:07 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:25 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:37 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

17:43 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:01 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

18:07 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:19 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

18:31 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:37 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

18:49 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:55 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:01 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:13 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:19 

1,53590 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:31 

-1,27990 

0,11994 

0,00000 

19:37 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:43 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:49 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

19:55 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:01 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:13 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:19 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:25 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:31 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:37 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:43 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

20:49 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:01 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:07 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:19 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:25 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:43 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:01 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:07 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:13 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:19 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:25 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:31 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:37 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:49 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:01 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:07 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:13 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:19 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

23:25 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:31 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

23:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:43 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:49 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

23:55 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 
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Annex  18.  Information  from  DEP-sensors  for  22/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:31 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:43 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:01 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:07 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

1:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:25 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:37 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:43 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:01 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:19 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:25 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:31 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:55 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:01 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:07 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:13 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

3:19 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:25 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:31 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:37 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:43 

1 ,02390 

0,00000 

0,12612 

3:49 

1 ,02390 

0,00000 

0,12612 

3:55 

-1,27990 

-0,11994 

0,12612 

4:01 

1,27990 

0,35982 

0,12612 

4:07 

-1,27990 

0,83958 

0,12612 

4:13 

1 ,40790 

-0,83958 

0,12612 

4:19 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

4:25 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 

4:31 

1,91980 

0,83958 

0,12612 

4:37 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

2,04780 

0,71964 

0,12612 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

5:01 

-2,55980 

0,71964 

0,12612 

5:07 

3,07180 

-0,71964 

0,12612 

5:13 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

5:19 

2,94380 

0,47976 

0,12612 

5:25 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:31 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

5:37 

3,07180 

0,47976 

0,12612 

mm 

2,94380 

0,71964 

0,12612 

mm 

2,68780 

0,71964 

0,12612 

5:55 

-2,17580 

0,47976 

0,12612 

6:01 

-2,43180 

0,59970 

0,12612 

6:07 

1,91980 

0,47976 

0,12612 

6:13 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

6:19 

1 ,66390 

0,83958 

0,12612 

1,53590 

0,59970 

0,12612 

1,91980 

0,71964 

0,12612 

6:37 

1 ,53590 

0,71964 

0,12612 

6:43 

1 ,53590 

0,83958 

0,12612 

6:49 

1,66390 

0,83958 

0,12612 

6:55 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

mm 

-2,94380 

0,95952 

0,12612 

.mm 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

7:13 

1,91980 

1 ,07950 

0,12612 

1,91980 

1 ,07950 

0,12612 

1,79190 

1 ,07950 

0,12612 

7:31 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

7:37 

2,17580 

1,19940 

0,12612 

mm 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

■aa 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

-1,79190 

1,07950 

0,12612 

-1,66390 

1,19940 

0,12612 

8:07 

-2,81580 

1,19940 

0,12612 

8:13 

-2,43180 

1,07950 

0,12612 

8:19 

2,55980 

1 ,07950 

0,12612 

2,81580 

1 ,07950 

0,12612 

-2,81580 

1,19940 

0,12612 

8:37 

3,32770 

1,19940 

0,12612 

8:43 

-2,81580 

1,31930 

0,12612 

8:49 

3,07180 

1 ,07950 

0,12612 

8:55 

2,55980 

1 ,07950 

0,12612 

-2,43180 

1,07950 

0,12612 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

9:13 

-2,55980 

1,07950 

0,12612 

9:19 

2,17580 

-0,11994 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-1,79190 

0,11994 

0,12612 

9:31 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

9:37 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

9:43 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

9:49 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

9:55 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:07 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:13 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

10:19 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:25 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:31 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

-1,79190 

0,11994 

0,12612 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

10:55 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:01 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:07 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:13 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:25 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:43 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

11:49 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:55 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:01 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:07 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

12:13 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:19 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:25 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:31 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:37 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:43 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:49 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:55 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:01 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:07 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:19 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:25 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:37 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:43 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:49 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:55 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:01 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:07 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:13 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:19 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:31 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:37 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:43 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:49 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:55 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:01 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:13 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:19 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:31 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

15:55 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:07 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:25 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:31 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

16:43 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:49 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

16:55 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

17:01 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

17:07 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:13 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:31 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

17:37 

1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:01 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:13 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:25 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:31 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:37 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

18:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:55 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:01 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:07 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:13 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:19 

1,79190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:37 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

19:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:55 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:01 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:07 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:13 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:19 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:25 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:31 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:37 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:43 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:49 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:55 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:01 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:07 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:25 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:31 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

21:43 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:55 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:07 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:19 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:25 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:37 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:55 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:01 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:07 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:19 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:25 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:31 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:43 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 
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Annex  19.  Information  from  DEP-sensors  for  23/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:25 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

0:31 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

0:37 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

0:43 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:01 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:07 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:13 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:19 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:25 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:37 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:43 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:01 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:07 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:13 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:25 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:31 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:37 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:43 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:55 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:01 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:07 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:19 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:25 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:31 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:37 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:43 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

3:49 

-1,15190 

0,23988 

0,00000 

3:55 

1,27990 

-2,39880 

0,12612 

4:01 

1,15190 

-1,55920 

0,12612 

4:07 

-1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

4:13 

1,15190 

1,19940 

0,12612 

4:19 

-1,53590 

-1,07950 

0,12612 

4:25 

-1,79190 

1 ,07950 

0,12612 

4:31 

2,04780 

-1,07950 

0,12612 

4:37 

-1,79190 

-1,07950 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

2,04780 

0,95952 

0,12612 

5:01 

2,81580 

0,71964 

0,12612 

5:07 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

5:13 

-2,94380 

0,95952 

0,12612 

5:19 

3,07180 

0,59970 

0,12612 

5:25 

2,94380 

0,59970 

0,12612 

5:31 

3,07180 

0,71964 

0,12612 

5:37 

3,19970 

0,59970 

0,12612 

— 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

mm 

2,55980 

0,47976 

0,12612 

5:55 

-2,55980 

0,47976 

0,12612 

6:01 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

6:07 

2,17580 

0,47976 

0,12612 

6:13 

1,66390 

0,95952 

0,12612 

6:19 

-1,79190 

0,83958 

0,12612 

1,66390 

0,95952 

0,12612 

-2,04780 

1,07950 

0,12612 

6:37 

2,17580 

-0,95952 

0,12612 

6:43 

3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

6:49 

2,94380 

-0,83958 

0,12612 

6:55 

3,07180 

0,95952 

0,12612 

KB 

-3,07180 

0,83958 

0,12612 

.mm 

2,17580 

0,83958 

0,12612 

7:13 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

2,30380 

1,31930 

0,12612 

2,55980 

1,31930 

0,12612 

7:31 

2,68780 

1 ,43930 

0,12612 

7:37 

-1,53590 

1,31930 

0,12612 

mm 

-2,17580 

1,19940 

0,12612 

wmm 

-2,68780 

1,19940 

0,12612 

-2,68780 

1,43930 

0,12612 

-3,45570 

1 ,55920 

0,12612 

8:07 

-3,45570 

1,55920 

0,12612 

8:13 

-3,32770 

1,55920 

0,12612 

8:19 

-3,32770 

1,55920 

0,12612 

3,32770 

1 ,43930 

0,12612 

-3,07180 

1,31930 

0,12612 

8:37 

-2,55980 

1,19940 

0,12612 

8:43 

-2,17580 

1,31930 

0,12612 

8:49 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

8:55 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

1,15190 

1,19940 

0,12612 

9:13 

-1,66390 

-0,95952 

0,12612 

9:19 

-1,91980 

0,83958 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-2,04780 

-0,23988 

0,12612 

9:31 

-2,30380 

0,11994 

0,12612 

9:37 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

9:43 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

9:49 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

9:55 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

10:07 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:13 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:19 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:25 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:31 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

-2,04780 

0,11994 

0,12612 

10:55 

-2,04780 

0,11994 

0,12612 

11:01 

-1,91980 

0,11994 

0,12612 

11:07 

-2,04780 

0,11994 

0,12612 

11:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:25 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:37 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:55 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

12:01 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

12:07 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:13 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:19 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

12:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:37 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

12:43 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:49 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:55 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

13:01 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:19 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:25 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:31 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:37 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:49 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:55 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:01 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:07 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:19 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:31 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:37 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:43 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:49 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:55 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:01 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:13 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:19 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

15:25 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:31 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:55 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:07 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:13 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:25 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:31 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

16:43 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:49 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

16:55 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

17:01 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

17:07 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

17:13 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:19 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:25 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:31 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:37 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

17:55 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:07 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

18:13 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:19 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:25 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:31 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

18:43 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

18:49 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

18:55 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

19:01 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:07 

1,66390 

0,00000 

0,00000 

19:13 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:31 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

19:49 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:01 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:07 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:13 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:31 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:37 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

20:49 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:55 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:07 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:13 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:19 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:37 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:49 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:55 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:01 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:07 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:13 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:19 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:25 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:31 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:37 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:43 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:49 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:55 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:07 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:19 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:25 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:31 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:37 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:43 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:49 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:55 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 
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Annex  20.  Information  from  DEP-sensors  for  28/02/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

0:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:26 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

0:32 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:38 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

0:44 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:50 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:08 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:14 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

1:20 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

1:32 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

1:38 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:08 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:14 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:20 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:26 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:32 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:38 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

2:44 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

2:50 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:02 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:08 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:14 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:20 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:32 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:38 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:44 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:50 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:02 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:08 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

4:14 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

4:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:32 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:38 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:44 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

4:50 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

4:56 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

5:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

5:08 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

5:14 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

5:20 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

5:26 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

5:32 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

5:38 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

5:56 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

6:02 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

6:08 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

6:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

6:20 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

6:26 

2,17580 

-0,11994 

0,12612 

6:32 

-2,68780 

0,11994 

0,12612 

6:38 

-2,81580 

0,23988 

0,12612 

6:44 

-2,68780 

0,83958 

0,12612 

6:50 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

6:56 

2,94380 

1 ,07950 

0,12612 

mm 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

mm 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

7:14 

2,68780 

-0,59970 

0,12612 

7:20 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

7:26 

2,94380 

0,71964 

0,12612 

7:32 

2,68780 

0,95952 

0,12612 

7:38 

2,55980 

0,59970 

0,12612 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

7:56 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:02 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:08 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:14 

-2,30380 

0,95952 

0,12612 

8:20 

1,91980 

1 ,07950 

0,12612 

8:26 

2,30380 

0,83958 

0,12612 

8:32 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

8:38 

-2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:44 

-1,53590 

1,19940 

0,12612 

8:50 

2,30380 

1,19940 

0,12612 

8:56 

-2,81580 

1,07950 

0,12612 

0,89593 

1,19940 

0,12612 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

9:14 

1,53590 

1,19940 

0,12612 

9:20 

3,45570 

1 ,07950 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:26 

-2,04780 

1,19940 

0,12612 

9:32 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

9:38 

-1,53590 

1,19940 

0,12612 

9:44 

-2,55980 

1,19940 

0,12612 

9:50 

2,43180 

1,19940 

0,12612 

9:56 

-2,04780 

1,31930 

0,12612 

10:02 

2,17580 

1,19940 

0,12612 

10:08 

1,79190 

1,19940 

0,12612 

10:14 

-1,66390 

1,31930 

0,12612 

10:20 

-1,53590 

1 ,07950 

0,12612 

10:26 

1 ,53590 

1 ,07950 

0,12612 

10:32 

-1,27990 

0,47976 

0,12612 

10:38 

-1,27990 

0,47976 

0,12612 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

10:56 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

11:02 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

11:08 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

11:14 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

11:20 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

11:26 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

11:32 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

11:38 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

11:44 

-1,15190 

0,00000 

0,12612 

11:50 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

11:56 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

12:02 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

12:08 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

12:14 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:20 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:32 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

12:38 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:44 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

12:50 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:56 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

13:02 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:08 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:14 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:20 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:26 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:32 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:38 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:44 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:50 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:56 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:02 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:08 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:14 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:20 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:26 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:32 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:38 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:44 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:50 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:56 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:02 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:08 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:14 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

15:20 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:26 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:32 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:38 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:44 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:56 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:02 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:08 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:14 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:20 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:26 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

16:32 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

16:38 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:44 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:50 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

17:02 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:08 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

17:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

17:20 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

17:26 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

17:32 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

17:38 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

17:44 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

17:50 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:56 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

18:02 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

18:08 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

18:14 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

18:20 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

18:26 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

18:32 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

18:38 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

18:44 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

18:50 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:08 

0,76794 

0,00000 

0,00000 

19:14 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

19:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:26 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:32 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:38 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:44 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

19:50 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

19:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:02 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

20:14 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

20:20 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:26 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

20:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:38 

-1,15190 

-0,11994 

0,00000 

20:44 

1 ,02390 

0,11994 

0,00000 

20:50 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:02 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:08 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:14 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:20 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

21:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:38 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:44 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

21:50 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:02 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:08 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:14 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:20 

-1,40790 

0,11994 

0,00000 

22:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:32 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:38 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:44 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:50 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

22:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:02 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:08 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:14 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:20 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:26 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:32 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

23:38 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:44 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:50 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:56 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 
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Annex  21.  Information  from  DEP-sensors  for  04/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:20 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

0:26 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:32 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

0:38 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

0:44 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

0:50 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:56 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

1:08 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:14 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

1:20 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:26 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

1:32 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1:38 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

1:56 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:02 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:08 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:14 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

2:20 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:26 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:32 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

2:38 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:44 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:50 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:56 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

3:02 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:08 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:14 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:20 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:26 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:32 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:38 

1 ,40790 

-0,11994 

0,00000 

3:44 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:50 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:56 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

4:02 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

4:08 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

4:14 

6,27150 

0,00000 

0,00000 

4:20 

11,39110 

0,00000 

0,00000 

4:26 

20,86240 

0,00000 

0,00000 

4:32 

33,78940 

0,00000 

0,00000 

4:38 

33,78940 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:44 

28,15780 

0,00000 

0,00000 

4:50 

16,38270 

0,00000 

0,00000 

4:56 

7,42340 

0,00000 

0,00000 

5:02 

6,78350 

0,00000 

0,00000 

5:08 

6,52750 

-0,23988 

0,12612 

5:14 

-8,95930 

-0,23988 

0,12612 

5:20 

-20,86240 

-0,47976 

0,12612 

5:26 

-15,35880 

-0,35982 

0,12612 

5:32 

-19,58250 

-0,47976 

0,12612 

5:38 

-24,95810 

-0,59970 

0,12612 

-26,49390 

-0,59970 

0,12612 

2,68780 

-0,11994 

0,12612 

5:56 

5,88750 

0,11994 

0,12612 

6:02 

-7,16740 

0,00000 

0,12612 

6:08 

11,39110 

0,00000 

0,12612 

6:14 

10,11120 

0,00000 

0,12612 

6:20 

14,46290 

0,00000 

0,12612 

6:26 

15,35880 

0,00000 

0,12612 

6:32 

16,38270 

0,00000 

0,12612 

6:38 

16,38270 

0,00000 

0,12612 

6:44 

16,38270 

0,00000 

0,12612 

6:50 

10,75120 

0,00000 

0,12612 

6:56 

8,31940 

0,00000 

0,12612 

mm 

4,86360 

0,00000 

0,12612 

3,45570 

0,23988 

0,12612 

7:14 

2,30380 

5,99700 

0,12612 

7:20 

2,55980 

-7,43630 

0,12612 

7:26 

2,55980 

-1,19940 

0,12612 

7:32 

2,55980 

1,19940 

0,12612 

7:38 

2,17580 

-1,19940 

0,12612 

2,04780 

1,19940 

0,12612 

2,04780 

1 ,07950 

0,12612 

7:56 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:02 

1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:08 

2,17580 

0,95952 

0,12612 

8:14 

2,17580 

-0,95952 

0,12612 

8:20 

-2,04780 

0,47976 

0,12612 

8:26 

-1,66390 

0,95952 

0,12612 

8:32 

2,68780 

0,95952 

0,12612 

8:38 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

8:44 

-1,91980 

0,95952 

0,12612 

8:50 

2,43180 

1 ,07950 

0,12612 

8:56 

-2,94380 

1,19940 

0,12612 

2,94380 

1 ,07950 

0,12612 

3,19970 

1,19940 

0,12612 

9:14 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

9:20 

2,81580 

1,19940 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:26 

2,43180 

0,59970 

0,12612 

9:32 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

9:38 

2,68780 

1,19940 

0,12612 

9:44 

2,43180 

1,31930 

0,12612 

9:50 

1,91980 

1,31930 

0,12612 

9:56 

2,30380 

1,19940 

0,12612 

10:02 

-1,66390 

1 ,07950 

0,12612 

10:08 

-2,30380 

1,19940 

0,12612 

10:14 

-1,79190 

1 ,43930 

0,12612 

10:20 

1,27990 

0,47976 

0,12612 

10:26 

-1,27990 

0,11994 

0,12612 

10:32 

-1,79190 

0,11994 

0,12612 

10:38 

1,15190 

0,11994 

0,12612 

-1,40790 

0,11994 

0,12612 

-1,27990 

0,11994 

0,12612 

10:56 

-1,40790 

0,11994 

0,12612 

11:02 

-1,15190 

0,11994 

0,12612 

11:08 

1,15190 

0,11994 

0,12612 

11:14 

-0,89593 

0,23988 

0,12612 

11:20 

-1,53590 

0,23988 

0,12612 

11:26 

1 ,40790 

0,23988 

0,12612 

11:32 

-1,15190 

0,23988 

0,12612 

11:38 

-1,66390 

0,23988 

0,12612 

11:44 

1,79190 

0,11994 

0,12612 

11:50 

-1,91980 

0,11994 

0,12612 

11:56 

-1,91980 

0,11994 

0,12612 

12:02 

-2,17580 

0,23988 

0,12612 

12:08 

-2,17580 

0,23988 

0,12612 

12:14 

-2,17580 

0,23988 

0,12612 

12:20 

-1,91980 

0,23988 

0,12612 

12:26 

-1,91980 

0,11994 

0,12612 

12:32 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:38 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:44 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

12:50 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

12:56 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:02 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:08 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:20 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:26 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:32 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:38 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:44 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:50 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

13:56 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:02 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:08 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:14 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:20 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:26 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:32 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:38 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:44 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:50 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:56 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:02 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:08 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:14 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:20 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:26 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:32 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:38 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:56 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:02 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:08 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:14 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:20 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:26 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:32 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:38 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:44 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:50 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:56 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:02 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:08 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:14 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:20 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

17:26 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

17:32 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

17:38 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:44 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

17:50 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

17:56 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

18:02 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

18:08 

1,53590 

0,00000 

0,12612 

18:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

18:20 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

18:26 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

18:32 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

18:38 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

18:44 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

18:50 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

18:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:02 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:14 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:20 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:26 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:32 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:38 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:44 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:50 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

19:56 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

20:02 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:08 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:14 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:20 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:26 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

20:32 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:38 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:44 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:50 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:56 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:08 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:14 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:20 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:26 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

21:32 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:38 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:44 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:50 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:56 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

22:02 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:08 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:14 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:20 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:26 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:32 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:38 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:44 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:50 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:56 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:02 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:08 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:14 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:20 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:26 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:32 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

23:38 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:44 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:50 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:56 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 
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Annex  22.  Information  from  DEP-sensors  for  05/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:20 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:26 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:32 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:38 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

0:44 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:50 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

0:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:08 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

1:14 

7,03940 

0,11994 

0,00000 

1:20 

16,38270 

0,11994 

0,00000 

1:26 

19,58250 

0,23988 

0,00000 

1:32 

48,63620 

0,71964 

0,00000 

1:38 

51,70800 

0,59970 

0,00000 

45,82040 

0,59970 

0,00000 

45,82040 

0,59970 

0,00000 

1:56 

29,94970 

0,35982 

0,00000 

2:02 

16,38270 

0,11994 

0,00000 

2:08 

8,95930 

0,00000 

0,00000 

2:14 

8,44730 

0,00000 

0,00000 

2:20 

12,03110 

0,00000 

0,00000 

2:26 

14,46290 

0,11994 

0,00000 

2:32 

6,14350 

0,00000 

0,00000 

2:38 

16,38270 

0,11994 

0,00000 

2:44 

14,46290 

0,00000 

0,00000 

2:50 

12,03110 

0,00000 

0,00000 

2:56 

7,80740 

0,00000 

0,00000 

3:02 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

3:08 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

3:14 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:20 

2,17580 

0,11994 

0,00000 

3:26 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:32 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

3:38 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

3:44 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:50 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:56 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

4:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

4:08 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

4:14 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

4:20 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

4:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

4:32 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

4:38 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:44 

4,09570 

0,00000 

0,00000 

4:50 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

4:56 

4,86360 

0,00000 

0,00000 

5:02 

3,96770 

0,00000 

0,00000 

5:08 

8,95930 

-0,23988 

0,00000 

5:14 

-8,57530 

-0,23988 

0,12612 

5:20 

-8,95930 

-0,23988 

0,12612 

5:26 

-9,21530 

-0,23988 

0,12612 

5:32 

-9,21530 

-0,23988 

0,12612 

5:38 

-9,47130 

-0,23988 

0,12612 

-12,03110 

-0,35982 

0,12612 

-22,14230 

-0,47976 

0,12612 

5:56 

2,04780 

0,11994 

0,12612 

6:02 

-3,45570 

-0,11994 

0,12612 

6:08 

-4,22370 

-0,11994 

0,12612 

6:14 

2,30380 

0,11994 

0,12612 

6:20 

3,58370 

0,11994 

0,12612 

6:26 

13,56690 

0,00000 

0,12612 

6:32 

6,65550 

0,00000 

0,12612 

6:38 

17,40660 

0,00000 

0,12612 

6:44 

17,40660 

0,00000 

0,12612 

6:50 

20,86240 

0,11994 

0,12612 

6:56 

15,35880 

0,11994 

0,12612 

11,39110 

0,11994 

0,12612 

mm 

12,79900 

0,11994 

0,12612 

7:14 

11,39110 

0,11994 

0,12612 

7:20 

13,56690 

0,11994 

0,12612 

7:26 

12,79900 

-0,23988 

0,12612 

7:32 

8,31940 

-0,47976 

0,12612 

7:38 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

2,43180 

1 ,43930 

0,12612 

2,30380 

0,95952 

0,12612 

7:56 

3,32770 

0,95952 

0,12612 

8:02 

3,58370 

0,95952 

0,12612 

8:08 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

8:14 

3,07180 

1 ,07950 

0,12612 

8:20 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

8:26 

2,55980 

1,19940 

0,12612 

8:32 

-2,17580 

1,43930 

0,12612 

8:38 

2,17580 

1 ,43930 

0,12612 

8:44 

-2,43180 

1,55920 

0,12612 

8:50 

1,15190 

1 ,55920 

0,12612 

8:56 

2,68780 

1 ,55920 

0,12612 

3,45570 

1,79910 

0,12612 

3,83970 

1 ,55920 

0,12612 

9:14 

-2,81580 

1,55920 

0,12612 

9:20 

3,71170 

1 ,43930 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:26 

-3,32770 

1 ,43930 

0,12612 

9:32 

3,45570 

1 ,43930 

0,12612 

9:38 

3,19970 

1,19940 

0,12612 

9:44 

3,45570 

0,71964 

0,12612 

9:50 

3,19970 

-0,59970 

0,12612 

9:56 

2,81580 

0,47976 

0,12612 

10:02 

2,68780 

0,59970 

0,12612 

10:08 

-2,17580 

0,95952 

0,12612 

10:14 

1 ,53590 

-0,59970 

0,12612 

10:20 

1,91980 

0,59970 

0,12612 

10:26 

-1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

10:32 

-1,79190 

0,71964 

0,12612 

10:38 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

1,27990 

0,00000 

0,12612 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

10:56 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:02 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:08 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:14 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:20 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:26 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

11:32 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

11:38 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

11:44 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

11:50 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:56 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:02 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:08 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:14 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:20 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

12:26 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:32 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:38 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:44 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:50 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:56 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:02 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

13:08 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

13:14 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:20 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:26 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:32 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:38 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:44 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:50 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

13:56 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

14:02 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:08 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:14 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:20 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:26 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:32 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:38 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:44 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:50 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:56 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:02 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:08 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:14 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:20 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:26 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:32 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:38 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:56 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:02 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:08 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:14 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

16:20 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

16:26 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:32 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:38 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:44 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

16:50 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:56 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:02 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:08 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:14 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

17:20 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

17:26 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

17:32 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

17:38 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

17:44 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

17:50 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

17:56 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

18:02 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

18:08 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

18:14 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

18:20 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

18:26 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

18:32 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

18:38 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

18:44 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

18:50 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:56 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

19:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:08 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

19:14 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:26 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:32 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:38 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

19:44 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

19:50 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

19:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:02 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:08 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:14 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

20:32 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:38 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

20:44 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:50 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:02 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:08 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:14 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:20 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:32 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:38 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:44 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

21:50 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:56 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:02 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:08 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:14 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:20 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

22:26 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:32 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:38 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:44 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:50 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:56 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

23:02 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

23:08 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

23:14 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:20 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:32 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

23:38 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:44 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:50 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:56 

2,04780 

0,00000 

0,00000 
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Annex  23.  Information  from  DEP-sensors  for  07/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

0:20 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

0:26 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:32 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

0:38 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

0:44 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:50 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:56 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

1:08 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

1:14 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:20 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

1:26 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:32 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

1:38 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

1:56 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

2:02 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:08 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:14 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:20 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

2:26 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

2:32 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

2:38 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:44 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:50 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2:56 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

3:02 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

3:08 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

3:14 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:20 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

3:26 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:32 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

3:38 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:44 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

3:50 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

3:56 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

4:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:08 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

4:14 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

4:20 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:26 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:32 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

4:38 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:44 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

4:50 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

4:56 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

5:02 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

5:08 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

5:14 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

5:20 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

5:26 

-5,24760 

-0,11994 

0,12612 

5:32 

-6,14350 

-0,11994 

0,12612 

5:38 

-9,21530 

-0,23988 

0,12612 

13,56690 

-0,35982 

0,12612 

-14,46290 

-0,35982 

0,12612 

5:56 

-5,75950 

-0,11994 

0,12612 

6:02 

24,95810 

-0,11994 

0,12612 

6:08 

20,86240 

0,00000 

0,12612 

6:14 

12,03110 

0,00000 

0,12612 

6:20 

12,79900 

0,00000 

0,12612 

6:26 

10,75120 

0,00000 

0,12612 

6:32 

7,16740 

0,00000 

0,12612 

6:38 

4,86360 

0,00000 

0,12612 

6:44 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

6:50 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

6:56 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

mm 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

in 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

7:14 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

7:20 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

7:26 

2,94380 

1 ,43930 

0,12612 

7:32 

2,94380 

-3,35830 

0,12612 

7:38 

2,81580 

0,35982 

0,12612 

-1,91980 

0,47976 

0,12612 

-2,94380 

0,95952 

0,12612 

7:56 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

8:02 

-2,94380 

-0,71964 

0,12612 

8:08 

-2,81580 

0,95952 

0,12612 

8:14 

-2,43180 

0,95952 

0,12612 

8:20 

-2,43180 

0,71964 

0,12612 

8:26 

-2,04780 

0,83958 

0,12612 

8:32 

-2,04780 

1,07950 

0,12612 

8:38 

2,04780 

0,83958 

0,12612 

8:44 

-2,17580 

1,19940 

0,12612 

8:50 

-1,40790 

1,07950 

0,12612 

8:56 

2,68780 

1,19940 

0,12612 

-2,68780 

1,19940 

0,12612 

2,04780 

1,19940 

0,12612 

9:14 

-3,19970 

1,19940 

0,12612 

9:20 

3,19970 

1,19940 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:26 

2,43180 

1,19940 

0,12612 

9:32 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

9:38 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

9:44 

3,07180 

1 ,07950 

0,12612 

9:50 

3,19970 

1,19940 

0,12612 

9:56 

3,96770 

1,31930 

0,12612 

10:02 

3,83970 

1,55920 

0,12612 

10:08 

3,96770 

1,79910 

0,12612 

10:14 

3,83970 

1,55920 

0,12612 

10:20 

-3,58370 

1,19940 

0,12612 

10:26 

3,45570 

0,23988 

0,12612 

10:32 

2,94380 

0,11994 

0,12612 

10:38 

-2,68780 

0,11994 

0,12612 

-1,91980 

0,11994 

0,12612 

-1,66390 

0,11994 

0,12612 

10:56 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:02 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:08 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:14 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:20 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:26 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:32 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:38 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

11:44 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:50 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

11:56 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:02 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

12:08 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:14 

2,43180 

0,11994 

0,12612 

12:20 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

12:26 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:32 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:38 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

12:44 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

12:50 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:56 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:02 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:08 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:14 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:20 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:26 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

13:32 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:38 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:44 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:50 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

13:56 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:02 

-1,79190 

0,00000 

0,12612 

14:08 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:20 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:26 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:32 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:38 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:44 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:50 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

14:56 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:02 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:08 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:14 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:20 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:26 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:32 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:38 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

15:44 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:56 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:02 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:08 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:14 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

16:20 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:26 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

16:32 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:38 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:44 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:50 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

16:56 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

17:02 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:08 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:14 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

17:20 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

17:26 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:32 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:38 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

17:44 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

17:50 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

17:56 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

18:02 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

18:08 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

18:14 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

18:20 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

18:26 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

18:32 

-1,02390 

0,00000 

0,12612 

18:38 

1,15190 

0,00000 

0,12612 

18:44 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

18:50 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

18:56 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

19:02 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:08 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:14 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

19:20 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:26 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

19:32 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

19:38 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

19:44 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:50 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

19:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:02 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:08 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

20:14 

0,63995 

0,00000 

0,00000 

20:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

20:26 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

20:32 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:38 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

20:44 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:50 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

20:56 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

21:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:08 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

21:14 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

21:20 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:26 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

21:32 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

21:38 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

21:44 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

21:50 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

21:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:02 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

22:08 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

22:14 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

22:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

22:26 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

22:32 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:38 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

22:44 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

22:50 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:56 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:02 

1 ,40790 

0,11994 

0,00000 

23:08 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:14 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

23:20 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:26 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:32 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

23:38 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

23:44 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

23:50 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

23:56 

1,15190 

0,00000 

0,00000 
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Annex  24.  Information  from  DEP-sensors  for  08/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:02 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:20 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:26 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

0:32 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

0:38 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

0:44 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

0:50 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

0:56 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:08 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:14 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:20 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:26 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

1:32 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

1:38 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

1:56 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:02 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:08 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:14 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:20 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

2:32 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

2:38 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:44 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

2:50 

-1,40790 

0,00000 

0,00000 

2:56 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

3:02 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

3:08 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

3:14 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:20 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:26 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

3:32 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:38 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

3:44 

-1,27990 

0,00000 

0,00000 

3:50 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

3:56 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

4:02 

1 ,02390 

0,00000 

0,00000 

4:08 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

4:14 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:20 

0,89593 

0,00000 

0,00000 

4:26 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:32 

-0,76794 

0,00000 

0,00000 

4:38 

-0,89593 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

4:44 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

4:50 

-1,15190 

0,00000 

0,00000 

4:56 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

5:02 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

5:08 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

5:14 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

5:20 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

5:26 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

5:32 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

5:38 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

-1,79190 

0,23988 

0,12612 

1,79190 

0,83958 

0,12612 

5:56 

1 ,40790 

1,31930 

0,12612 

6:02 

-3,83970 

-2,15890 

0,12612 

6:08 

5,24760 

-2,03900 

0,12612 

6:14 

8,44730 

2,03900 

0,12612 

6:20 

9,21530 

-1,91900 

0,12612 

6:26 

6,01550 

1,91900 

0,12612 

6:32 

2,94380 

1,91900 

0,12612 

6:38 

2,81580 

-1,79910 

0,12612 

6:44 

2,43180 

-1,67920 

0,12612 

6:50 

2,43180 

1 ,43930 

0,12612 

6:56 

2,55980 

-1,19940 

0,12612 

mm 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

in 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

7:14 

2,81580 

0,59970 

0,12612 

7:20 

3,19970 

0,59970 

0,12612 

7:26 

2,94380 

0,95952 

0,12612 

7:32 

2,17580 

0,59970 

0,12612 

7:38 

2,43180 

0,95952 

0,12612 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

2,43180 

0,59970 

0,12612 

7:56 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:02 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:08 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

8:14 

-2,43180 

-0,71964 

0,12612 

8:20 

-2,30380 

0,83958 

0,12612 

8:26 

-2,43180 

0,83958 

0,12612 

8:32 

-1,66390 

1,07950 

0,12612 

8:38 

-2,68780 

1,07950 

0,12612 

8:44 

-1,66390 

1,07950 

0,12612 

8:50 

1,27990 

1 ,07950 

0,12612 

8:56 

-3,32770 

1,07950 

0,12612 

1 ,66390 

1,19940 

0,12612 

-3,45570 

1,07950 

0,12612 

9:14 

3,58370 

1,19940 

0,12612 

9:20 

3,58370 

1,19940 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:26 

-3,45570 

1 ,07950 

0,12612 

9:32 

3,32770 

1 ,07950 

0,12612 

9:38 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

9:44 

3,45570 

1,19940 

0,12612 

9:50 

-2,55980 

1,19940 

0,12612 

9:56 

3,19970 

-1,31930 

0,12612 

10:02 

2,94380 

1,19940 

0,12612 

10:08 

2,81580 

1,19940 

0,12612 

10:14 

-3,19970 

1 ,07950 

0,12612 

10:20 

-2,81580 

1,31930 

0,12612 

10:26 

-2,81580 

1,19940 

0,12612 

10:32 

-2,43180 

-1,07950 

0,12612 

10:38 

1,79190 

0,35982 

0,12612 

-1,79190 

-0,11994 

0,12612 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

10:56 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:02 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:08 

1 ,40790 

0,00000 

0,12612 

11:14 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:20 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

11:26 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

11:32 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:38 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

11:44 

-1,40790 

0,00000 

0,12612 

11:50 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 

11:56 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

12:02 

1 ,53590 

0,00000 

0,12612 

12:08 

-1,66390 

0,00000 

0,12612 
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Annex  25.  Information  from  DEP-sensors  for  18/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

0:19 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:25 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:31 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

0:37 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:43 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:49 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

0:55 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

1:01 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:07 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

1:13 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

1:19 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

1:25 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

1:31 

3,07180 

0,11994 

0,00000 

1:37 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:43 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:49 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

1:55 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

2:01 

3,58370 

0,00000 

0,00000 

2:07 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

2:13 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

2:19 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

2:25 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

2:31 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

2:37 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

2:43 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

2:49 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

2:55 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

3:01 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

3:07 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

3:13 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

3:19 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

3:25 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

3:31 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

3:37 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

3:43 

2,68780 

0,11994 

0,12612 

3:49 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

3:55 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

4:01 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

4:07 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

4:13 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

4:19 

-5,63160 

0,00000 

0,12612 

4:25 

2,43180 

-0,11994 

0,12612 

4:31 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

4:37 

-5,24760 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

5:01 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

5:07 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

5:13 

-4,22370 

0,00000 

0,12612 

5:19 

4,60760 

0,00000 

0,12612 

5:25 

-4,60760 

0,00000 

0,12612 

5:31 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

5:37 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

mm 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

mm 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

5:55 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

6:01 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

6:07 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

6:13 

3,19970 

0,11994 

0,12612 

6:19 

3,07180 

0,11994 

0,12612 

-3,19970 

0,11994 

0,12612 

-3,07180 

0,59970 

0,12612 

6:37 

-3,07180 

0,71964 

0,12612 

6:43 

-3,19970 

0,83958 

0,12612 

6:49 

-3,19970 

0,71964 

0,12612 

6:55 

-3,71170 

0,83958 

0,12612 

mm 

-2,68780 

0,83958 

0,12612 

.mm 

1,79190 

1,19940 

0,12612 

7:13 

1,66390 

0,95952 

0,12612 

-3,58370 

1,19940 

0,12612 

3,83970 

0,83958 

0,12612 

7:31 

3,96770 

0,95952 

0,12612 

7:37 

3,83970 

0,83958 

0,12612 

mm 

3,58370 

1 ,07950 

0,12612 

■aa 

4,35170 

0,71964 

0,12612 

3,32770 

0,59970 

0,12612 

3,45570 

0,71964 

0,12612 

8:07 

3,83970 

1 ,07950 

0,12612 

8:13 

4,47960 

1,19940 

0,12612 

8:19 

3,83970 

1,19940 

0,12612 

3,96770 

1,19940 

0,12612 

4,09570 

0,71964 

0,12612 

8:37 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

8:43 

4,35170 

0,00000 

0,12612 

8:49 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

8:55 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

9:13 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

9:19 

3,19970 

0,00000 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

9:31 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

9:37 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

9:43 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

9:49 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

9:55 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

10:07 

3,58370 

0,11994 

0,12612 

10:13 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

10:19 

3,96770 

0,11994 

0,12612 

10:25 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

10:31 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

10:37 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

10:55 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:01 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:07 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

11:13 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:19 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

11:25 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

11:31 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

11:37 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:43 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:49 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:55 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:01 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:07 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

12:13 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:19 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

12:25 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:37 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:43 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:49 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:55 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:01 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:07 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

13:19 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:25 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

13:31 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:37 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

13:43 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:49 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:55 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:01 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:07 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:13 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

14:19 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:31 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:37 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:43 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:49 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:55 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:01 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:07 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

15:13 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

15:19 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

15:25 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

15:31 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:37 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

4,73560 

0,00000 

0,12612 

15:55 

4,60760 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

16:07 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:13 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:25 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

16:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:37 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

16:43 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:49 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:55 

-1,27990 

0,00000 

0,12612 

17:01 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

17:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:13 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:19 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:25 

1 ,40790 

0,00000 

0,00000 

17:31 

1,27990 

0,00000 

0,00000 

17:37 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

17:55 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

18:01 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

18:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

18:13 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

18:19 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:25 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

18:31 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

18:37 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

18:43 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

18:49 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

18:55 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

19:01 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:07 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

19:13 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

19:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

19:37 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

19:43 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

19:49 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

20:01 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

20:13 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

20:19 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

20:25 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

20:37 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

20:43 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

20:49 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

20:55 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:01 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:07 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

21:13 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:19 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:25 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:37 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:43 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:49 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

21:55 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

22:01 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:07 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

22:13 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:19 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:25 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

22:31 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

22:37 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:43 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:49 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:55 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

23:01 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:07 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:19 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:25 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:37 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

23:43 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:49 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

23:55 

2,43180 

0,00000 

0,00000 
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Annex  26.  Information  from  DEP-sensors  for  19/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:19 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:25 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:31 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:37 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:43 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

0:55 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:01 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

1:07 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:13 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

1:19 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

1:25 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:31 

2,04780 

0,11994 

0,00000 

1:37 

2,43180 

0,11994 

0,00000 

1:43 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:49 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

1:55 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

2:01 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

2:07 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

2:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:25 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2:31 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

2:37 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:43 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

2:55 

-1,02390 

0,00000 

0,00000 

3:01 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

3:07 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

3:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:19 

1 ,53590 

0,00000 

0,00000 

3:25 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

3:31 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

3:37 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

3:43 

-2,30380 

0,11994 

0,12612 

3:49 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

3:55 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

4:01 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

4:07 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

4:13 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

4:19 

5,24760 

0,00000 

0,12612 

4:25 

-4,60760 

0,00000 

0,12612 

4:31 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

4:37 

-5,24760 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

5:01 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

5:07 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

5:13 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

5:19 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

5:25 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

5:31 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

5:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

mm 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

mm 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

5:55 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

6:01 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

6:07 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

6:13 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

6:19 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

-2,81580 

0,59970 

0,12612 

-2,55980 

0,95952 

0,12612 

6:37 

-2,55980 

0,71964 

0,12612 

6:43 

-2,81580 

0,71964 

0,12612 

6:49 

-2,81580 

0,83958 

0,12612 

6:55 

-2,68780 

1,19940 

0,12612 

mm 

-2,94380 

0,95952 

0,12612 

.mm 

2,17580 

1 ,07950 

0,12612 

7:13 

3,45570 

1 ,07950 

0,12612 

-3,45570 

1,19940 

0,12612 

4,09570 

-1,19940 

0,12612 

7:31 

3,83970 

1 ,07950 

0,12612 

7:37 

4,09570 

1 ,07950 

0,12612 

mm 

4,22370 

0,95952 

0,12612 

■aa 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

4,22370 

1 ,07950 

0,12612 

8:07 

4,22370 

0,95952 

0,12612 

8:13 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

8:19 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

-4,35170 

0,95952 

0,12612 

8:37 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

8:43 

4,47960 

0,00000 

0,12612 

8:49 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

8:55 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:13 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

9:19 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:31 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:37 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

9:43 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:49 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

9:55 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

10:07 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

10:13 

-2,94380 

0,11994 

0,12612 

10:19 

-3,58370 

0,11994 

0,12612 

10:25 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

10:31 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

10:37 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:55 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:01 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:07 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:13 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:19 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

11:25 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:37 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

11:43 

-1,91980 

0,00000 

0,12612 

11:49 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

11:55 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:01 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:07 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:13 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:19 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:25 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

12:31 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:37 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:43 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

12:49 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:55 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:01 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

13:19 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:25 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:31 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:37 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:43 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

13:49 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

13:55 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:01 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:07 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:13 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:19 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:31 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:43 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:49 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:55 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

15:01 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

15:07 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:13 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

15:19 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

15:25 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

15:31 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:37 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

-4,60760 

0,00000 

0,12612 

15:55 

4,60760 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

16:07 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:13 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:19 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:31 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:37 

1,91980 

0,00000 

0,12612 

16:43 

-1,53590 

0,00000 

0,12612 

16:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:55 

1,53590 

0,00000 

0,12612 

17:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

17:07 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

17:13 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

17:19 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

17:25 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

17:31 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:37 

1,66390 

0,00000 

0,00000 

17:43 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:55 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

18:01 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

18:07 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

18:13 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

18:19 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

18:25 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

18:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

18:37 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

18:43 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:49 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:55 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

19:01 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:07 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

19:13 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:19 

2,30380 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

19:31 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:43 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

19:49 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:01 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:07 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

20:13 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

20:19 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

20:25 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

20:31 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

20:37 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

20:43 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

20:49 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

20:55 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:01 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

21:07 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:13 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

21:19 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:25 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:37 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:43 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:49 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

21:55 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

22:01 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:07 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

22:13 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:19 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:25 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

22:31 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

22:37 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:43 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:49 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:55 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:01 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

23:07 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

23:13 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:19 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:25 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

23:31 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

23:37 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

23:43 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:49 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

23:55 

2,43180 

0,00000 

0,00000 
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Annex  27.  Information  from  DEP-sensors  for  20/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

0:19 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:25 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:31 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:37 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:43 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

1:01 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:07 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:13 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:19 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:25 

-1,66390 

0,00000 

0,00000 

1:31 

2,17580 

0,11994 

0,00000 

1:37 

2,30380 

0,11994 

0,00000 

1:43 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

1:49 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

1:55 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

2:01 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

2:07 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2:13 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

2:19 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

2:25 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

2:37 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

2:43 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:49 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

2:55 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

3:01 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

3:07 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

3:13 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

3:19 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

3:25 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

3:31 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

3:37 

4,99160 

-0,11994 

0,12612 

3:43 

-6,27150 

0,11994 

0,12612 

3:49 

-8,19140 

-0,23988 

0,12612 

3:55 

-8,44730 

-0,23988 

0,12612 

4:01 

-7,29540 

-0,11994 

0,12612 

4:07 

8,31940 

-0,23988 

0,12612 

4:13 

-9,47130 

-0,23988 

0,12612 

4:19 

-6,14350 

-0,11994 

0,12612 

4:25 

3,71170 

-0,11994 

0,12612 

4:31 

3,96770 

0,11994 

0,12612 

4:37 

6,14350 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

5,50360 

0,00000 

0,12612 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

5:01 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

5:07 

6,78350 

0,00000 

0,12612 

5:13 

11,39110 

0,00000 

0,12612 

5:19 

6,91150 

0,00000 

0,12612 

5:25 

5,88750 

0,00000 

0,12612 

5:31 

5,75950 

0,00000 

0,12612 

5:37 

5,24760 

0,00000 

0,12612 

-5,24760 

0,00000 

0,12612 

mm 

5,11960 

0,00000 

0,12612 

5:55 

4,47960 

0,00000 

0,12612 

6:01 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

6:07 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

6:13 

2,68780 

-7,67620 

0,12612 

6:19 

-2,55980 

-4,67770 

0,12612 

-2,55980 

-3,71810 

0,12612 

-2,81580 

-0,71964 

0,12612 

6:37 

-3,07180 

0,83958 

0,12612 

6:43 

-3,32770 

0,59970 

0,12612 

6:49 

-3,32770 

0,71964 

0,12612 

6:55 

-3,19970 

0,47976 

0,12612 

mm 

-3,19970 

1,07950 

0,12612 

.mm 

1 ,40790 

0,71964 

0,12612 

7:13 

1,66390 

0,47976 

0,12612 

2,55980 

0,83958 

0,12612 

3,45570 

0,71964 

0,12612 

7:31 

3,96770 

0,95952 

0,12612 

7:37 

3,83970 

0,95952 

0,12612 

mm 

3,71170 

0,95952 

0,12612 

gga 

3,83970 

1 ,07950 

0,12612 

3,58370 

0,83958 

0,12612 

3,83970 

0,83958 

0,12612 

8:07 

3,83970 

1,19940 

0,12612 

8:13 

3,83970 

1 ,07950 

0,12612 

8:19 

3,71170 

1 ,07950 

0,12612 

3,45570 

1 ,07950 

0,12612 

3,58370 

0,95952 

0,12612 

8:37 

-3,71170 

2,87860 

0,12612 

8:43 

-3,83970 

0,11994 

0,12612 

8:49 

3,32770 

0,11994 

0,12612 

8:55 

3,45570 

0,11994 

0,12612 

3,32770 

0,11994 

0,12612 

3,45570 

0,11994 

0,12612 

9:13 

3,71170 

0,11994 

0,12612 

9:19 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

9:31 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

9:37 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

9:43 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

9:49 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

9:55 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

10:07 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

10:13 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

10:19 

-2,55980 

0,11994 

0,12612 

10:25 

-2,68780 

0,11994 

0,12612 

10:31 

-2,68780 

0,11994 

0,12612 

10:37 

-2,81580 

0,11994 

0,12612 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

10:55 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

11:01 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

11:07 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

11:13 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

11:25 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

11:37 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:43 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:49 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

11:55 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

12:01 

-2,17580 

0,00000 

0,12612 

12:07 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

12:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:19 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

12:31 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

12:37 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:43 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

12:49 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:55 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:01 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

13:19 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:25 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

13:31 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:37 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

13:43 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:49 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:55 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:01 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:13 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

14:19 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:31 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:37 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:43 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:49 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

14:55 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

15:01 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:07 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

15:13 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

15:19 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

15:25 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

15:31 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

15:37 

4,73560 

0,00000 

0,12612 

-4,60760 

0,00000 

0,12612 

4,47960 

0,00000 

0,12612 

15:55 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

16:01 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:07 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:13 

-2,04780 

0,00000 

0,12612 

16:19 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

16:25 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

16:31 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

16:37 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

16:43 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

16:49 

1,79190 

0,00000 

0,12612 

16:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,12612 

17:01 

1,66390 

0,00000 

0,12612 

17:07 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:13 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

17:19 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:25 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

17:31 

1,15190 

0,00000 

0,00000 

17:37 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-1,53590 

0,00000 

0,00000 

17:49 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

17:55 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

18:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

18:07 

1,66390 

0,00000 

0,00000 

18:13 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

18:19 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

18:25 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:31 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:37 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:43 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

18:49 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:55 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:01 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

19:07 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

19:13 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

19:19 

2,68780 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

19:31 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:37 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:43 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

19:49 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

20:01 

2,55980 

0,11994 

0,00000 

20:07 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:13 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

20:19 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

20:25 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

20:31 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

20:37 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

20:43 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

20:49 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:55 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:01 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

21:13 

-3,32770 

0,00000 

0,00000 

21:19 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:25 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:43 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:49 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:55 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

22:01 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:07 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

22:13 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

22:19 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

22:25 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

22:31 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:37 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

22:43 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

22:49 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

22:55 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

23:01 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

23:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

23:13 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:19 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

23:25 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:31 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

23:37 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

23:43 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:49 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:55 

2,43180 

0,00000 

0,00000 
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Annex  28.  Information  from  DEP-sensors  for  29/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

2,81580 

0,11994 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:19 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:25 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:31 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

0:37 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

0:43 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

0:49 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:55 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:01 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

1:07 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

1:13 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

1:19 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

1:25 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

1:31 

4,60760 

-0,11994 

0,12612 

1:37 

-4,86360 

-0,11994 

0,12612 

1:43 

3,58370 

0,11994 

0,12612 

1:49 

7,03940 

-0,23988 

0,12612 

1:55 

14,46290 

-0,35982 

0,12612 

2:01 

-13,56690 

-0,23988 

0,12612 

2:07 

-10,11120 

-0,23988 

0,12612 

2:13 

3,58370 

-0,11994 

0,12612 

2:19 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

2:25 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

2:31 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

2:37 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

2:43 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

2:49 

-4,22370 

0,00000 

0,12612 

2:55 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

3:01 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

3:07 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

3:13 

-4,22370 

0,00000 

0,12612 

3:19 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

3:25 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

3:31 

-4,22370 

0,00000 

0,12612 

3:37 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

3:43 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

3:49 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

3:55 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

4:01 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

4:07 

-3,32770 

9,47530 

0,12612 

4:13 

-3,32770 

-10,67470 

0,12612 

4:19 

-3,32770 

-10,07500 

0,12612 

4:25 

-3,45570 

-1,91900 

0,12612 

4:31 

-3,07180 

1 ,07950 

0,12612 

4:37 

-2,94380 

1,19940 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,81580 

0,59970 

0,12612 

3,19970 

0,59970 

0,12612 

-3,45570 

1,19940 

0,12612 

5:01 

3,71170 

1 ,07950 

0,12612 

5:07 

-3,58370 

1,07950 

0,12612 

5:13 

-3,45570 

-0,59970 

0,12612 

5:19 

-3,45570 

1,07950 

0,12612 

5:25 

3,32770 

1 ,07950 

0,12612 

5:31 

2,68780 

1 ,07950 

0,12612 

5:37 

1,91980 

1 ,07950 

0,12612 

mm 

2,30380 

0,59970 

0,12612 

mm 

3,07180 

0,47976 

0,12612 

5:55 

-3,19970 

0,59970 

0,12612 

6:01 

3,71170 

1 ,07950 

0,12612 

6:07 

3,83970 

1 ,07950 

0,12612 

6:13 

3,96770 

0,47976 

0,12612 

6:19 

3,71170 

-1,31930 

0,12612 

3,58370 

0,59970 

0,12612 

4,09570 

1,19940 

0,12612 

6:37 

3,32770 

0,59970 

0,12612 

6:43 

3,19970 

0,59970 

0,12612 

6:49 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

6:55 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

KB 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

mm 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

7:13 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

7:31 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

7:37 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

mm 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

kb 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

8:07 

3,45570 

0,11994 

0,12612 

8:13 

2,94380 

0,11994 

0,12612 

8:19 

3,32770 

0,11994 

0,12612 

3,19970 

0,11994 

0,12612 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

8:37 

-3,32770 

0,11994 

0,12612 

8:43 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

8:49 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

8:55 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

9:13 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

9:19 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

2,68780 

0,11994 

0,12612 

9:31 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

9:37 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

9:43 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

9:49 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

9:55 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

10:07 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:13 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:19 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:25 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

10:31 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

10:55 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:01 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:07 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:13 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:19 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:25 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:31 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:37 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:43 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:49 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:55 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

12:01 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

12:07 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:13 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:19 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

12:25 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

12:31 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

12:37 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:43 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

12:49 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

12:55 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

13:01 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:19 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

13:25 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:31 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

13:37 

5,37560 

0,00000 

0,12612 

13:43 

5,24760 

0,00000 

0,12612 

13:49 

-5,50360 

0,00000 

0,12612 

13:55 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

14:01 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:19 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:31 

-2,43180 

0,00000 

0,12612 

14:37 

-2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:43 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:49 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:55 

2,17580 

0,00000 

0,12612 

15:01 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

15:07 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

15:13 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

15:19 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

15:25 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

15:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

15:37 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

1,79190 

0,00000 

0,00000 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

15:55 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

16:01 

-2,17580 

0,00000 

0,00000 

16:07 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

16:13 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:19 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:25 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

16:31 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

16:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:43 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:49 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

16:55 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

17:01 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

17:07 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:13 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:19 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

17:25 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

17:31 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

17:49 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:55 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:01 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:07 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

18:13 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

18:19 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

18:25 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

18:31 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

18:37 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

18:43 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

18:49 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:55 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

19:01 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

19:07 

-3,45570 

0,00000 

0,00000 

19:13 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-3,32770 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

19:31 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

19:37 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:43 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:49 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

20:01 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

20:07 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

20:13 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

20:19 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

20:25 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:31 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

20:37 

-3,71170 

0,00000 

0,00000 

20:43 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

20:49 

6,78350 

0,23988 

0,00000 

20:55 

14,46290 

0,00000 

0,00000 

21:01 

4,09570 

0,00000 

0,00000 

21:07 

19,58250 

0,11994 

0,00000 

21:13 

10,75120 

0,00000 

0,00000 

21:19 

6,91150 

0,00000 

0,00000 

21:25 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:31 

10,11120 

0,00000 

0,00000 

21:37 

6,01550 

0,00000 

0,00000 

21:43 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:49 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

21:55 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:01 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

22:07 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

22:13 

-3,45570 

0,00000 

0,00000 

22:19 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

22:25 

-3,58370 

0,00000 

0,00000 

22:31 

-3,32770 

0,00000 

0,00000 

22:37 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

22:43 

-3,71170 

0,00000 

0,00000 

22:49 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

22:55 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

23:01 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

23:07 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:13 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:19 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

23:25 

-3,58370 

0,00000 

0,00000 

23:31 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

23:37 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

23:43 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

23:49 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

23:55 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 
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Annex  29.  Information  from  DEP-sensors  for  30/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

0:19 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

0:25 

6,39950 

0,11994 

0,00000 

0:31 

14,46290 

0,11994 

0,00000 

0:37 

14,46290 

0,11994 

0,00000 

0:43 

4,86360 

-0,11994 

0,00000 

0:49 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

0:55 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:01 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:07 

1 ,66390 

0,00000 

0,00000 

1:13 

-6,65550 

-0,11994 

0,12612 

1:19 

5,75950 

-0,11994 

0,12612 

1:25 

-8,95930 

-0,23988 

0,12612 

1:31 

6,65550 

-0,11994 

0,12612 

1:37 

7,67940 

-0,23988 

0,12612 

1:43 

8,70330 

-0,23988 

0,12612 

1:49 

10,75120 

-0,23988 

0,12612 

1:55 

-11,39110 

-0,23988 

0,12612 

2:01 

-9,21530 

-0,23988 

0,12612 

2:07 

8,31940 

-0,11994 

0,12612 

2:13 

-2,94380 

0,11994 

0,12612 

2:19 

-3,07180 

0,11994 

0,12612 

2:25 

4,86360 

0,11994 

0,12612 

2:31 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

2:37 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

2:43 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

2:49 

-4,35170 

0,00000 

0,12612 

2:55 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

3:01 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

3:07 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

3:13 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

3:19 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

3:25 

4,35170 

0,00000 

0,12612 

3:31 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

3:37 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

3:43 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

3:49 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

3:55 

-3,32770 

-0,11994 

0,12612 

4:01 

-3,19970 

0,23988 

0,12612 

4:07 

-2,94380 

-0,95952 

0,12612 

4:13 

2,94380 

1 ,43930 

0,12612 

4:19 

-2,81580 

-1,43930 

0,12612 

4:25 

-2,81580 

0,95952 

0,12612 

4:31 

-2,94380 

0,95952 

0,12612 

4:37 

-2,68780 

0,83958 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

-2,81580 

0,59970 

0,12612 

-3,19970 

1,07950 

0,12612 

-3,45570 

1,07950 

0,12612 

5:01 

-3,32770 

1,07950 

0,12612 

5:07 

-3,58370 

0,59970 

0,12612 

5:13 

1,66390 

0,59970 

0,12612 

5:19 

2,94380 

1 ,07950 

0,12612 

5:25 

3,07180 

0,47976 

0,12612 

5:31 

3,45570 

0,59970 

0,12612 

5:37 

3,58370 

0,59970 

0,12612 

msm 

3,83970 

0,59970 

0,12612 

mm 

-4,22370 

0,59970 

0,12612 

5:55 

3,83970 

0,59970 

0,12612 

6:01 

4,22370 

1 ,07950 

0,12612 

6:07 

3,83970 

-0,59970 

0,12612 

6:13 

4,09570 

0,83958 

0,12612 

6:19 

3,96770 

-0,71964 

0,12612 

4,09570 

1,31930 

0,12612 

4,22370 

0,71964 

0,12612 

6:37 

4,47960 

1 ,07950 

0,12612 

6:43 

4,35170 

1 ,67920 

0,12612 

6:49 

4,47960 

0,00000 

0,12612 

6:55 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

mm 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

.mm 

-4,47960 

0,00000 

0,12612 

7:13 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

7:31 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

7:37 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

mm 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

■aa 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

8:07 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

8:13 

3,32770 

0,11994 

0,12612 

8:19 

3,45570 

0,11994 

0,12612 

4,09570 

0,11994 

0,12612 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

8:37 

-3,45570 

0,11994 

0,12612 

8:43 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

8:49 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

8:55 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

9:13 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

9:19 

3,96770 

0,00000 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

9:31 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

9:37 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

9:43 

2,43180 

0,00000 

0,12612 

9:49 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

9:55 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

10:01 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

10:07 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

10:13 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

10:19 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

10:25 

3,32770 

0,00000 

0,12612 

10:31 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

10:37 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

10:55 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

11:01 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

11:07 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

11:13 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

11:19 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

11:25 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

11:31 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:37 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:43 

4,86360 

0,00000 

0,12612 

11:49 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:55 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

12:01 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

12:07 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:13 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:19 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:25 

4,35170 

0,00000 

0,12612 

12:31 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:37 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

12:43 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

12:49 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:55 

-3,32770 

0,00000 

0,12612 

13:01 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:19 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:25 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

13:31 

-4,22370 

0,00000 

0,12612 

13:37 

4,99160 

0,00000 

0,12612 

13:43 

-5,24760 

0,00000 

0,12612 

13:49 

-6,65550 

0,00000 

0,12612 

13:55 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

14:01 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

14:07 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:13 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:19 

2,55980 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:31 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:37 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:43 

2,30380 

0,00000 

0,12612 

14:49 

2,04780 

0,00000 

0,12612 

14:55 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

15:01 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

15:07 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

15:13 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

15:19 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

15:25 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

15:31 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

15:37 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

15:55 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

16:01 

-1,79190 

0,00000 

0,00000 

16:07 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:13 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:19 

1,53590 

0,00000 

0,00000 

16:25 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:31 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:37 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

16:43 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:49 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:55 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

17:01 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

17:07 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

17:13 

3,58370 

0,00000 

0,00000 

17:19 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:25 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

17:31 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:49 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:55 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

18:01 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

18:13 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

18:19 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

18:25 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:31 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

18:37 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

18:43 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

18:49 

3,45570 

0,00000 

0,00000 

18:55 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:01 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:07 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:13 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:19 

2,94380 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:31 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:37 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:43 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:49 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

20:01 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

20:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

20:13 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:19 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

20:25 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

20:31 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:37 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

20:43 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

20:49 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

20:55 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:01 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

21:07 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:13 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:19 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:25 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:31 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

21:37 

-1,91980 

0,00000 

0,00000 

21:43 

-3,19970 

0,00000 

0,00000 

21:49 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

21:55 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

22:07 

26,49390 

0,47976 

0,00000 

22:13 

54,90770 

0,47976 

0,00000 

22:19 

38,14100 

0,11994 

0,00000 

22:25 

15,35880 

0,00000 

0,00000 

22:31 

4,73560 

0,00000 

0,00000 

22:37 

9,47130 

0,00000 

0,00000 

22:43 

5,88750 

0,00000 

0,00000 

22:49 

8,70330 

0,00000 

0,00000 

22:55 

7,80740 

0,00000 

0,00000 

23:01 

9,47130 

0,00000 

0,00000 

23:07 

20,86240 

0,00000 

0,00000 

23:13 

18,43060 

0,00000 

0,00000 

23:19 

19,58250 

0,00000 

0,00000 

23:25 

-10,11120 

0,00000 

0,00000 

23:31 

13,56690 

0,11994 

0,00000 

23:37 

-5,24760 

0,00000 

0,00000 

23:43 

7,16740 

0,00000 

0,00000 

23:49 

22,14230 

0,00000 

0,00000 

23:55 

23,55020 

0,00000 

0,00000 
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Annex  30.  Information  from  DEP-sensors  for  31/03/01 


Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

0:01 

24,95810 

0,00000 

0,00000 

45,82040 

0,00000 

0,00000 

51,70800 

0,00000 

0,00000 

0:19 

43,13260 

0,00000 

0,00000 

0:25 

58,36340 

0,00000 

0,00000 

0:31 

51,70800 

0,00000 

0,00000 

0:37 

51,70800 

0,00000 

0,00000 

0:43 

38,14100 

0,00000 

0,00000 

0:49 

28,15780 

0,00000 

0,00000 

0:55 

18,43060 

0,00000 

0,00000 

1:01 

12,79900 

0,00000 

0,00000 

1:07 

8,57530 

0,00000 

0,00000 

1:13 

-12,79900 

-0,47976 

0,12612 

1:19 

-16,38270 

-0,35982 

0,12612 

1:25 

-12,79900 

-0,35982 

0,12612 

1:31 

-16,38270 

-0,47976 

0,12612 

1:37 

-18,43060 

-0,47976 

0,12612 

1:43 

-18,43060 

-0,47976 

0,12612 

1:49 

-19,58250 

-0,35982 

0,12612 

1:55 

-17,40660 

-0,35982 

0,12612 

2:01 

-16,38270 

-0,35982 

0,12612 

2:07 

5,75950 

0,11994 

0,12612 

2:13 

12,79900 

-0,11994 

0,12612 

2:19 

10,75120 

-0,11994 

0,12612 

2:25 

6,14350 

0,11994 

0,12612 

2:31 

-2,43180 

0,11994 

0,12612 

2:37 

2,30380 

0,11994 

0,12612 

2:43 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

2:49 

11,39110 

0,00000 

0,12612 

2:55 

13,56690 

0,00000 

0,12612 

3:01 

8,19140 

0,00000 

0,12612 

3:07 

-6,14350 

0,00000 

0,12612 

3:13 

6,52750 

0,00000 

0,12612 

3:19 

10,11120 

0,00000 

0,12612 

3:25 

17,40660 

0,00000 

0,12612 

3:31 

14,46290 

0,11994 

0,12612 

3:37 

11,39110 

0,11994 

0,12612 

3:43 

8,95930 

0,00000 

0,12612 

3:49 

7,93540 

-0,35982 

0,12612 

3:55 

7,93540 

0,35982 

0,12612 

4:01 

10,75120 

-0,59970 

0,12612 

4:07 

10,11120 

0,95952 

0,12612 

4:13 

8,95930 

1,55920 

0,12612 

4:19 

6,27150 

2,03900 

0,12612 

4:25 

5,37560 

2,03900 

0,12612 

4:31 

4,73560 

2,03900 

0,12612 

4:37 

6,39950 

2,75860 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

6,14350 

3,23840 

0,12612 

5,88750 

3,35830 

0,12612 

5,50360 

3,71810 

0,12612 

5:01 

4,47960 

3,23840 

0,12612 

5:07 

3,71170 

2,99850 

0,12612 

5:13 

-3,83970 

3,83810 

0,12612 

5:19 

-3,71170 

3,71810 

0,12612 

5:25 

-3,45570 

3,59820 

0,12612 

5:31 

-3,32770 

3,59820 

0,12612 

5:37 

-3,07180 

3,71810 

0,12612 

mm 

-2,55980 

3,95800 

0,12612 

mm 

-2,55980 

3,83810 

0,12612 

5:55 

-2,68780 

3,95800 

0,12612 

6:01 

-2,43180 

3,83810 

0,12612 

6:07 

-2,81580 

3,59820 

0,12612 

6:13 

-2,81580 

2,87860 

0,12612 

6:19 

-1,79190 

2,51870 

0,12612 

2,81580 

2,27890 

0,12612 

-3,96770 

1,79910 

0,12612 

6:37 

4,35170 

0,95952 

0,12612 

6:43 

-3,96770 

1,43930 

0,12612 

6:49 

4,22370 

-2,27890 

0,12612 

6:55 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

mm 

4,60760 

0,00000 

0,12612 

.mm 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

7:13 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

7:31 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

7:37 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

mm 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

■aa 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

8:07 

-3,96770 

0,00000 

0,12612 

8:13 

3,96770 

0,11994 

0,12612 

8:19 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

3,71170 

0,11994 

0,12612 

3,71170 

0,11994 

0,12612 

8:37 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

8:43 

-3,83970 

0,11994 

0,12612 

8:49 

3,71170 

0,11994 

0,12612 

8:55 

3,83970 

0,11994 

0,12612 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

9:13 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:19 

3,83970 

0,00000 

0,12612 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

9:25 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

9:31 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

9:37 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

9:43 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:49 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

9:55 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

10:01 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

10:07 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:13 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

10:19 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

10:25 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

10:31 

-3,19970 

0,00000 

0,12612 

10:37 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

-3,58370 

0,00000 

0,12612 

-3,83970 

0,00000 

0,12612 

10:55 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:01 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:07 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:13 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:19 

4,99160 

0,00000 

0,12612 

11:25 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:31 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:37 

4,09570 

0,00000 

0,12612 

11:43 

4,22370 

0,00000 

0,12612 

11:49 

3,96770 

0,00000 

0,12612 

11:55 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:01 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:07 

3,83970 

0,00000 

0,12612 

12:13 

4,47960 

0,00000 

0,12612 

12:19 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

12:25 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

12:31 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

12:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

12:43 

3,07180 

0,00000 

0,12612 

12:49 

-2,94380 

0,00000 

0,12612 

12:55 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:01 

-2,81580 

0,00000 

0,12612 

13:07 

-3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:13 

-3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:19 

-3,07180 

0,00000 

0,12612 

13:25 

3,71170 

0,00000 

0,12612 

13:31 

3,58370 

0,00000 

0,12612 

13:37 

3,45570 

0,00000 

0,12612 

13:43 

4,99160 

0,00000 

0,12612 

13:49 

5,63160 

0,00000 

0,12612 

13:55 

5,75950 

0,00000 

0,12612 

14:01 

-4,09570 

0,00000 

0,12612 

14:07 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:13 

2,94380 

0,00000 

0,12612 

14:19 

2,68780 

0,00000 

0,12612 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

14:25 

2,81580 

0,00000 

0,12612 

14:31 

3,19970 

0,00000 

0,12612 

14:37 

-2,55980 

0,00000 

0,12612 

14:43 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:49 

-2,68780 

0,00000 

0,12612 

14:55 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

15:01 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

15:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

15:13 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

15:19 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

15:25 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

15:31 

-2,04780 

0,00000 

0,00000 

15:37 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

1,91980 

0,00000 

0,00000 

15:55 

2,04780 

0,00000 

0,00000 

16:01 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

16:07 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

16:13 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

16:19 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

16:25 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:31 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

16:37 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

16:43 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:49 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

16:55 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

17:01 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:07 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:13 

-2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:19 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

17:25 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

17:31 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

17:37 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:43 

-3,07180 

0,00000 

0,00000 

17:49 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

17:55 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

18:01 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

18:07 

3,19970 

0,00000 

0,00000 

18:13 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

18:19 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

18:25 

-3,32770 

0,00000 

0,00000 

18:31 

3,32770 

0,00000 

0,00000 

18:37 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

18:43 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

18:49 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

18:55 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

19:01 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:07 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

19:13 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:19 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 
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Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

19:25 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

19:31 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

19:37 

-2,94380 

0,00000 

0,00000 

19:43 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

19:49 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

19:55 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

20:19 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

20:25 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

■S 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

Ega 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

21:25 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:31 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

21:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

Time 

(hh:mm) 

DEP-1 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-2 
Calculated 
Field,  (V/m) 

DEP-3 
Calculated 
Field,  (V/m) 

E 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

mm 

2,81580 

0,00000 

0,00000 

21:55 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

22:01 

-2,43180 

0,00000 

0,00000 

22:07 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:13 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

22:19 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:25 

3,07180 

0,00000 

0,00000 

22:31 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

22:37 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:43 

-2,81580 

0,00000 

0,00000 

22:49 

2,68780 

0,00000 

0,00000 

22:55 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

-2,55980 

0,00000 

0,00000 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:13 

2,17580 

0,00000 

0,00000 

23:19 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:25 

2,94380 

0,00000 

0,00000 

23:31 

2,81580 

0,11994 

0,00000 

23:37 

-2,30380 

0,00000 

0,00000 

2,55980 

0,00000 

0,00000 

2,30380 

0,00000 

0,00000 

23:55 

2,43180 

0,00000 

0,00000 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


94 


Annex  31.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C1  for  07/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 14:41:39 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:50:23 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

liA 

V 

|uA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14:38:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:44:22 

0,78125 

0,0 

1,81686 

122-32,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,78125 

13,7 

- 

192-1% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,45313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,15625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,06250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,01563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14:50:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

70-17,5% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,85938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,78125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,17969 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:56:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-26,7% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,85938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,78125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,30469 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,08594 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:02:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-25% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

192-1% 

0,0 

13,7 

- 

0,85938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,30469 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,08594 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:08:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

192-1% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:14:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

192-1% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,38281 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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hh:mm:ss 


15:20:22 


15:26:22 


DRT-1 
Current 

MA 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,62500 

0,62500 

0,62500 

0,62500 

0,54688 

0,54688 

0,46875 

0,46875 

0,38281 

0,32813 

0,25781 

0,18750 

0,10938 

0,04688 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,46875 

0,46875 

0,46094 

0,40625 

0,39063 

0,37500 

0,35156 

0,30469 

0,25781 

0,21875 

0,16406 

0,10938 

0,06250 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


1,45349 


70-26,7% 

192-1,3% 


1,09012 


35-8,5% 

175-1,7% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


D. ..  _ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:32:22 

0,43750 

0,0 

1,01744 

35-8% 

175-1,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90 

0,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,39063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,39063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,39063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,32813 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,24219 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,19531 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,10156 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,05469 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:38:22 

0,43750 

0,0 

1,01744 

35-8% 

175-1,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90 

0,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,42188 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,41406 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,39063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,36719 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,32813 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,28906 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,24219 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,20313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,10156 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,05469 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:44:22 

0,43750 

0,0 

1,01744 

35-9,2% 

175-3,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90 

0,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,42188 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,39063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,38281 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


15:50:22 


15:56:22 


DRT-1 
Current 

0A 

0,32813 

0,28906 

0,25000 

0,20313 

0,15625 

0,10156 

0,05469 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,43750 

0,43750 

0,42188 

0,41406 

0,39063 

0,35938 

0,32813 

0,28906 

0,25000 

0,20313 

0,15625 

0,10156 

0,05469 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  . 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


1,01744 


35-7,3% 

175-1,8% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. ..  _ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  32.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C1  for  08/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:49:35 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:49:35 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

12:44:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:50:22 

2,89063 

0,0 

6,72238 

192-11,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

2,89063 

13,7 

- 

245-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

2,89063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,89063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,89063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,81250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

2,73438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,65625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,50000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,34375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,71875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,48438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,01563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,46875 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,16406 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,04688 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

12:56:22 

3,59375 

0,0 

8,35756 

210-8,7% 

260-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,59375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,59375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,59375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,51563 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,12500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,50000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,85938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,34375 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,14063 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,06250 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,01563 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:02:22 

3,51563 

0,0 

8,17587 

210-9% 

260-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,51563 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,51563 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,51563 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,12500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,42188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,85938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,38281 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,14844 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,07031 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,01563 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:08:22 

3,51563 

0,0 

8,17587 

210-11% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,51563 

13,7 

- 

260-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

3,51563 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,51563 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,20313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

3,04688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,42188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,85938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,38281 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,15625 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,07031 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,01563 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:14:22 

3,51563 

0,0 

8,17587 

210-9% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,51563 

13,7 

- 

260-0,7% 

0,0 

13,7 

- 

3,51563 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,51563 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,20313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,04688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,42188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,93750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,15625 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,07031 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,02344 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:20:22 

2,81250 

0,0 

6,54070 

210-8,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

48 

2,81250 

13,7 

- 

260-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

2,81250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,73438 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,73438 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,65625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

2,57813 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,50000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,34375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,18750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,95313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,79688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,56250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,32813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,46875 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

0A 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,07031 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,03125 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:26:22 

2,03125 

0,0 

4,72384 

192-8,1% 

247-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

2,03125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,95313 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,95313 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,95313 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,79688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,71875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,56250 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,70313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,16406 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,05469 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,02344 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:32:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,26563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10156 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:38:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,6% 

227-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,25781 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10156 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:44:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,6% 

227-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,25000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:50:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-10% 

227-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,24219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:56:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,24219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:02:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,24219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:08:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,25000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:14:22 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,01563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,24219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:20:22 

1,32813 

0,0 

3,08866 

105-13,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

62 

1,32813 

13,7 

- 

210-1,2% 

0,0 

13,7 

- 

1,32813 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,32813 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,17188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,09375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,93750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,85938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,70313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,62500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,12500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:26:22 

0,93750 

0,0 

2,18023 

105-19,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68 

0,93750 

13,7 

- 

210-0,8% 

0,0 

13,7 

- 

0,93750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,93750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,85938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,85938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,78125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,70313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,62500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,54688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,46875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,36719 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,13281 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,04688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:32:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

210-1% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,38281 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,19531 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03906 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:38:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

210-0,9% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,38281 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03906 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:44:22 

0,85938 

0,0 

1,99855 

87-24,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,85938 

13,7 

- 

210-1,1% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,70313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,62500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 
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hh:mm:ss 


14:50:22 


DRT-1 

Current 

UA 

0,18750 

0,09375 

0,03906 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  33.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C1  for  17/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 14:00:39 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:12:27 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

3,43750 

0,0 

7,99419 

157-17% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,43750 

13,7 

- 

219-1% 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,20313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,04688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,42188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,64063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14:07:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

157-15% 

219-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,82813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,51563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,73438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,40625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

157-14,5% 

219-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,75000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,43750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,42188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,56250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,85938 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:19:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

175-18% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

219-1,2% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,75000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,43750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,50000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,32813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,46875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:25:01 

3,67188 

0,0 

8,53924 

157-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68 

3,67188 

13,7 

- 

205-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

3,67188 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,59375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,51563 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,51563 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,12500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:31:01 

2,57813 

0,0 

5,99564 

157-17,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,57813 

13,7 

- 

192-1% 

0,0 

13,7 

- 

2,57813 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,50000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,50000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,42188 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

2,34375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,26563 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,10938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,95313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,64063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:37:01 

2,10938 

0,0 

4,90552 

157-15% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,10938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,23438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:43:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

157-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

192-1% 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,40625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,13281 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:49:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

157-19% 

192-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,54688 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,13281 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:55:01 

2,10938 

0,0 

4,90552 

157-18% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,10938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:01:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

157-16% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


15:07:01 


15:13:01 


DRT-1 

Current 

0A 

1,95313 

1,87500 

1,71875 

1,56250 

1,32813 

0,78125 

0,31250 

0,07813 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,18750 

2,18750 

2,10938 

2,10938 

2,03125 

2,03125 

1,95313 

1,87500 

1,71875 

1,56250 

1,32813 

0,85938 

0,31250 

0,07813 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


5,08721 


157-17% 

192-1,2% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  34.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C1  for  18/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:56:43 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:08:31 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

1,79688 

0,0 

4,17878 

157-17,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,64063 

13,7 

- 

175-3% 

0,0 

13,7 

- 

1,56250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,56250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,48438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,32813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14:07:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

157-18,5% 

175-3,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,64063 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,56250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,48438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

157-18,5% 

175-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,64063 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,56250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,48438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,66406 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:19:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-18,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

192-3,3% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,64063 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,56250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,48438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:25:01 

1,32813 

0,0 

3,08866 

157-18% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68 

1,32813 

13,7 

- 

175-3% 

0,0 

13,7 

- 

1,32813 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,32813 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,17188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,09375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,01563 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,93750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,70313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:31:01 

0,93750 

0,0 

2,18023 

105-18,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,93750 

13,7 

- 

175-1,7% 

0,0 

13,7 

- 

0,93750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,93750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,85938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,85938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,78125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,78125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,70313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,54688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,43750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,23438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03906 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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hh:mm:ss 


14:37:01 


14:43:01 


DRT-1 

Current 

MA 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,78125 

0,78125 

0,78125 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46875 

0,35156 

0,23438 

0,11719 

0,03906 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,78125 

0,78125 

0,78125 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46875 

0,36719 

0,23438 

0,05469 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


1,99855  105-15,3% 

175-2% 


1,99855 


105-15% 

175-3,8% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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hh:mm:ss 


14:49:01 


14:55:01 


15:01:01 


DRT-1 

Current 

MA 

0,0 

0,0 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,78125 

0,78125 

0,78125 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46875 

0,37500 

0,19531 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,78125 

0,78125 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46875 

0,36719 

0,23438 

0,06250 

0,01563 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,78125 

0,78125 

0,78125 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 
0,0 
13,7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


1,99855 


DRT-1  Ion 
Energy 


105-25% 

175-1% 


DRT-2 

Current 


1,99855 


105-15,2% 

175-2% 


1,99855 


105-15,3% 

175-3,8% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 
0,0 
13,7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 


NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


hh:mm:ss 


15:07:01 


15:13:01 


DRT-1 

Current 

UA 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46094 

0,36719 

0,23438 

0,06250 

0,03125 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,85938 

0,78125 

0,78125 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,44531 

0,35156 

0,23438 

0,09375 

0,03125 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


1,99855 


105-15,5% 

175-4,5% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  35.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C1  for  19/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:52:44 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:04:36 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:55:01 

3,12500 

0,0 

7,99419 

157-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,43750 

13,7 

- 

219-1% 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,12500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,57813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,95313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,32813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,15625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,05469 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14:01:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

175-18% 

210-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,90625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,67188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,35938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,20313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,85938 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:07:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

157-13% 

219-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,82813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,73438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,54688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

175-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

210-1% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,82813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:19:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

175-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

210-0,8% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,82813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:25:01 

3,67188 

0,0 

8,53924 

157-18,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68 

3,67188 

13,7 

- 

192-2% 

0,0 

13,7 

- 

3,67188 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,59375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,59375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,51563 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,20313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,57813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:31:01 

2,57813 

0,0 

5,99564 

157-18,3% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,57813 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,57813 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,57813 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,50000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,42188 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

2,34375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,26563 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,03125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,79688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,64063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,39063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:37:01 

2,10938 

0,0 

4,90552 

157-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,10938 

13,7 

- 

184-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,10938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,79688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,64063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,13281 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:43:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

157-18% 

192-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,10938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,79688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,64063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,32813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,78125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,05469 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:49:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

157-21% 

184-1,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,18750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,79688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,64063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:55:01 

2,10938 

0,0 

4,90552 

157-15% 

192-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,10938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,10938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


15:01:01 


15:07:01 


DRT-1 

Current 

MA 

1,95313 

1,87500 

1,79688 

1,64063 

1,48438 

1,17188 

0,54688 

0,13281 

0,05469 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,18750 

2,18750 

2,18750 

2,10938 

2,10938 

2,03125 

1,95313 

1,87500 

1,79688 

1,64063 

1,48438 

1,01563 

0,54688 

0,15625 

0,05469 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


5,08721 


157-14,5% 

192-1,5% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  36.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C1  for  20/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:48:47 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:00:39 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:49:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-066% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,16406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:55:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,35156 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,04688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:07:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,64063 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:19:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:25:01 

0,93750 

0,0 

2,18023 

105-20% 

210-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

68 

0,93750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,93750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,85938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,85938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,78125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,78125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,70313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,31250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,08594 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:31:01 

0,78125 

0,0 

1,81686 

87-21% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,78125 

13,7 

- 

210-1% 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,70313 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,62500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,54688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,54688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,34375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,24219 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,06250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:37:01 

0,78125 

0,0 

1,81686 

87-23% 

210-0,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,78125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,70313 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,62500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,54688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,39063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,34375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,25000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,01563 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:43:01 

0,78125 

0,0 

1,81686 

87-20% 

210-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,78125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,62500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,54688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,42969 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,34375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,25000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,06250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,01563 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:49:01 

0,78125 

0,0 

1,81686 

87-20% 

210-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,78125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,78125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,78125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,78125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,70313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


14:55:01 


15:01:01 


DRT-1 

Current 

UA 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46875 

0,38281 

0,29688 

0,18750 

0,09375 

0,03906 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,78125 

0,78125 

0,78125 

0,78125 

0,70313 

0,70313 

0,62500 

0,54688 

0,46875 

0,54688 

0,41406 

0,21094 

0,10156 

0,03906 

0,01563 

0,00781 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


1,81686 


87-23% 

210-0,9% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  37.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C1  for  21/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:44:51 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:56:43 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:49:01 

4,06250 

0,0 

9,44767 

151-10,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

4,06250 

13,7 

- 

219-4,2% 

0,0 

13,7 

- 

4,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

4,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

4,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,82813 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,67188 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,20313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,73438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,10938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,64063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,28125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,04688 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

uA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:55:01 

4,06250 

0,0 

9,44767 

151-6% 

219-3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

4,06250 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

4,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

4,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,51563 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,24219 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

4,06250 

0,0 

9,44767 

151-6,2% 

219-2,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

4,06250 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

4,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

4,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,82813 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,20313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,46875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,24219 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:07:01 

3,98438 

0,0 

9,26599 

151-7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,98438 

13,7 

- 

219-3% 

0,0 

13,7 

- 

3,98438 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,98438 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,82813 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,59375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

3,12500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,32813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,46875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

3,98438 

0,0 

9,26599 

151-8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,98438 

13,7 

- 

219-2,7% 

0,0 

13,7 

- 

3,98438 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,98438 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,59375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,12500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,34375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,87500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,25000 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:19:01 

3,82813 

0,0 

8,90262 

151-6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,82813 

13,7 

- 

219-2,7% 

0,0 

13,7 

- 

3,82813 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,82813 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,82813 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,51563 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,04688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,34375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,87500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,32813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,46875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,24219 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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hh:mm:ss 


14:25:01 


14:31:01 


DRT-1 

Current 

MA 

0,06250 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,59375 

3,59375 

3,59375 

3,59375 

3,59375 

3,59375 

3,51563 

3,43750 

3,28125 

3,12500 

2,96875 

2,65625 

1,95313 

0,93750 

0,23438 

0,09375 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,50000 

2,50000 

2,50000 

2,50000 

2,50000 

2,42188 

2,34375 

2,26563 

2,10938 

1,95313 

1,71875 

1,32813 

0,85938 

0,15625 

0,06250 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


8,35756 


151-18% 

205-3% 


5,81395 


151-18,3% 

192-2% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:37:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

151-15% 

192-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,23438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:43:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

151-18,5% 

192-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,40625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,13281 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:49:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

151-15% 

192-1,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,54688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,13281 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:55:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

151-14,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

192-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

15:01:01 

2,18750 

0,0 

5,08721 

151-14,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

2,18750 

13,7 

- 

192-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

2,10938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,10938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,95313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,79688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Time 


hh:mm:ss 


15:07:01 


DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

OA 

V 

gA/cm2 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

DRT-1  Ion 
Energy 

eV 


0,0 
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Annex  38.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  29/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:13:17 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:25: 13 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:19:01 

3,59375 

0,0 

8,35756 

210-8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,59375 

13,7 

- 

260-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

3,59375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,51563 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,51563 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,20313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,57813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,34375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,10938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,54688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,21094 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,09375 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,03906 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:25:01 

1,95313 

0,0 

4,54215 

192-9% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

1,95313 

13,7 

- 

233-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,95313 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,95313 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,87500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,79688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,64063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,54688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,26563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10156 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,01563 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:31:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

58 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,16406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:37:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,36719 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,16406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:43:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

175-9,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

1,64063 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,64063 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,56250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,56250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,32813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,09375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,01563 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:49:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

233-1,7% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,64063 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,56250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,56250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,10938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,05469 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:55:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,3% 

233-1,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,64063 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,56250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,05469 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-8,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

233-2,2% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,64063 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,56250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,32813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,21094 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,04688 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:07:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,2% 

233-1,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,56250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,41406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,04688 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,3% 

233-1,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,64063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,04688 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:19:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,3% 

233-1,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,56250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,18750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,10156 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,04688 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:25:01 

1,71875 

0,0 

3,99709 

122-9,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

233-2,7% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,56250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,48438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,18750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,10156 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,04688 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Annex  39.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  30/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:09:25 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:21:21 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:13:01 

9,37500 

0,0 

21,80233 

178-37% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,37500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,82813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,78125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:19:01 

9,37500 

0,0 

21,80233 

178-40% 

210-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,35938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,57813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,12500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,15625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:25:01 

5,46875 

0,0 

21,80233 

122-48% 

178-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

5,46875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

5,46875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

5,46875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

5,46875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

5,46875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

5,46875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

5,46875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

5,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,07813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,70313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,35156 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,17188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:31:01 

4,06250 

0,0 

9,44767 

157-6,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

58 

4,06250 

13,7 

- 

192-3,2% 

0,0 

13,7 

- 

4,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

4,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

4,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

4,06250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,98438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,82813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

3,51563 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,20313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,64063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,70313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:37:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

157-7,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

192-3% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,59375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,73438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:43:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

157-6,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

192-3,2% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,59375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,12500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,73438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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hh:mm:ss 


13:49:01 


13:55:01 


DRT-1 

Current 

MA 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,98438 

3,98438 

3,98438 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,67188 

3,51563 

3,35938 

3,04688 

2,81250 

1,40625 

0,93750 

0,46875 

0,07031 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,98438 

3,98438 

3,98438 

3,90625 

3,90625 

3,82813 

3,75000 

3,59375 

3,35938 

3,12500 

2,81250 

1,40625 

0,93750 

0,46875 

0,07031 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


9,26599 


157-6,2% 

192-3% 


9,26599 


157-8,2% 

192-3,3% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

3,98438 

0,0 

9,26599 

157-6% 

192-2,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,98438 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,98438 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,98438 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,59375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,12500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07031 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:07:01 

3,98438 

0,0 

9,26599 

157-8% 

192-3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,98438 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,98438 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,98438 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,98438 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,59375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,20313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,89063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,48438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:13:01 

4,06250 

0,0 

9,44767 

157-8% 

192-4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

4,06250 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

4,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

4,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,98438 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


14:19:01 


14:25:01 


DRT-1 

Current 

MA 

3,75000 

3,67188 

3,43750 

3,20313 

2,89063 

1,40625 

0,93750 

0,54688 

0,07813 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,06250 

4,06250 

4,06250 

4,06250 

3,98438 

3,90625 

3,75000 

3,67188 

3,51563 

3,12500 

2,89063 

1,48438 

0,93750 

0,54688 

0,07813 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


9,44767 


157-7% 

192-2,7% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  40.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  31/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:05:23 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:17:19 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:07:01 

9,21875 

0,0 

21,43895 

175-30% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,21875 

13,7 

- 

219-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

9,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,21875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,82813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,04688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13:13:01 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-40% 

205-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,82813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,35938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:19:01 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-43,5% 

205-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

8,98438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,35938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,57813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,18750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:25:01 

5,31250 

0,0 

12,71802 

122-40,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

5,31250 

13,7 

- 

192-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

5,31250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

5,31250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

5,31250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

5,31250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

5,31250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

5,31250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

5,07813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,23438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,02344 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:31:01 

4,45313 

0,0 

10,35610 

122-48% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

58 

4,45313 

13,7 

- 

205-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

4,45313 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

4,45313 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

4,45313 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

4,45313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

4,45313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

4,45313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

4,45313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

4,45313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,75000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,43750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,26563 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,56250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,39063 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:37:01 

3,98438 

0,0 

9,26599 

122-8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,98438 

13,7 

- 

192-2,9% 

0,0 

13,7 

- 

3,98438 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,82813 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,67188 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,12500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,73438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,26563 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,71875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,39063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,05469 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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hh:mm:ss 


13:43:01 


13:49:01 


DRT-1 

Current 

MA 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,06250 

4,06250 

3,98438 

3,82813 

3,59375 

3,43750 

3,12500 

2,81250 

2,26563 

1,79688 

1,25000 

0,78125 

0,39063 

0,18750 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,06250 

4,06250 

4,06250 

3,90625 

3,67188 

3,43750 

3,12500 

2,81250 

2,34375 

1,79688 

1,25000 

0,78125 

0,40625 

0,19531 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


9,44767 


122-6,8% 

192-2,5% 


9,44767 


122-6,7% 

192-2,8% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 
302,0 

315.7 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:55:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

122-6,5% 

192-2,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,51563 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,20313 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,89063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,42188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,87500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,42188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:01:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

122-9% 

192-4,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,82813 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,67188 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,57813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,95313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,40625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,44531 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,21875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

14:07:01 

3,90625 

0,0 

9,08430 

122-7,2% 

192-4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,67188 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


14:13:01 


14:19:01 


DRT-1 

Current 

MA 

3,43750 

3,04688 

2,50000 

2,03125 

1,40625 

0,85938 

0,46094 

0,21875 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,75000 

3,51563 

3,12500 

2,57813 

1,95313 

1,48438 

0,93750 

0,46875 

0,23438 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


9,08430 


122-8% 

192-4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  41.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  06/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:41 :43 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:53:43 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

12:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:46:00 

3,67188 

0,0 

8,53924 

140-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,67188 

13,7 

- 

192-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

3,67188 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,67188 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,59375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,59375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,59375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,51563 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,10938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,32813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,04688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

12:52:00 

3,51563 

0,0 

8,17587 

140-20% 

178-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,51563 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,51563 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,51563 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,87500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,54688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:58:00 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-16% 

178-2,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,95313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,10938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:04:00 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-18,2% 

178-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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DRT-1 

Current 

DRT-1 

DRT-1 

DRT-1 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

DRT-2 

DRT-2 

SA 

Angle 

Time 

Bias 

Voltage 

Current 

Density 

Ion 

Energy 

Bias 

Voltage 

Current 

Density 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:10:00 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-18% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

178-1,3% 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,12500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,95313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:16:00 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-18,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

178-2,2% 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,87500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,39063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,18750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:22:00 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-34% 

178-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,35938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,04688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,25000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:28:00 

2,81250 

0,0 

6,54070 

140-19% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

2,81250 

13,7 

- 

178-2% 

0,0 

13,7 

- 

2,81250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,81250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,81250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,81250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

2,81250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,81250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,73438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,34375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,62500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,23438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,02344 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:34:00 

2,03125 

0,0 

4,72384 

140-19% 

178-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

2,03125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

2,03125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

2,03125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

2,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

2,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

2,03125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

2,03125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

2,03125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,79688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,39063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,11719 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03906 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:40:00 

1,71875 

0,0 

3,99709 

140-18,2% 

178-2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,71875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,64063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,62500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,15625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:46:00 

1,71875 

0,0 

3,99709 

140-22% 

178-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

1,71875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


13:52:00 


13:58:00 


DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1  DRT-1 

Current  Ion 

Density  Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2  DRT-2 

Current  Ion 

Density  Energy 

gA 

V 

gA/cm2  eV 

gA 

V 

gA/cm2  eV 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,71875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,64063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,54688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,15625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03906 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

1,71875 

0,0 

3,99709  140-32% 

0,0 

0,0 

0,0  0,0 

1,71875 

13,7 

178-1,8% 

0,0 

13,7 

- 

1,71875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

1,71875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

1,71875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

1,71875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

1,71875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

1,71875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

1,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,64063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,39063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,09375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,01563 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

0,0 

0,0  0,0 

0,0 

0,0 

0,0  0,0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Annex  42.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  07/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:37:47 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:49:47 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

12:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:40:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-46% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

210-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,03125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,56250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


175 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

12:46:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-33% 

210-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,04688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:52:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-34,5% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,04688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:58:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-29% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

210-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,21875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,35938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,73438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,62500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,15625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:04:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-39% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,17969 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,59375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:10:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-45% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,29688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,03125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,56250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:16:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-29% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,37500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,98438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,73438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,62500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:22:00 

7,81250 

0,0 

18,16860 

175-40% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

48 

7,81250 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

7,81250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

7,81250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

7,81250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

7,81250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

7,81250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

7,81250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

7,81250 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,56250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:28:00 

5,46875 

0,0 

12,71802 

122-42% 

157-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

5,46875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

5,46875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

5,46875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

5,46875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

5,46875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

5,46875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

5,46875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

5,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,90625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,54688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,07813 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:34:00 

3,90625 

0,0 

9,08430 

122-50% 

157-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,51563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,70313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,15625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:40:00 

3,90625 

0,0 

9,08430 

122-34% 

157-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


13:46:00 


13:52:00 


DRT-1 

Current 

MA 

3,90625 

3,90625 

3,82813 

2,34375 

0,62500 

0,23438 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,75000 

2,18750 

0,54688 

0,11719 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


9,08430 


122-32% 

157-0,4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  43.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  08/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:33:51 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:45:51 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

12:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:34:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-28% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

205-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,04688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

12:40:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-44% 

205-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,21875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,85938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:46:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-35% 

205-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,14063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,50000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,39063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:52:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-33,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

205-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,21875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

6,87500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,34375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:58:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-285% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

205-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,04688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:04:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-35% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

205-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,82813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:10:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-42% 

205-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

8,98438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,35938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,57813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,04688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:16:00 

9,37500 

0,0 

21,80233 

175-30% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

205-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,21875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,59375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:22:00 

7,81250 

0,0 

18,16860 

175-38% 

205-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

48 

7,81250 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

7,81250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

7,81250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

7,81250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

7,81250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

7,81250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

7,81250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

7,81250 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,81250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,42188 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:28:00 

5,46875 

0,0 

12,71802 

122-41% 

164-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50 

5,46875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

5,46875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

5,46875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

5,46875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

5,46875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

5,46875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

5,46875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

5,07813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

1,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,23438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,05469 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,02344 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:34:00 

3,90625 

0,0 

9,08430 

122-47% 

164-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

60 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


13:40:00 


13:46:00 


DRT-1 

Current 

MA 

3,90625 

3,90625 

3,75000 

1,56250 

0,39063 

0,03906 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,90625 

3,67188 

1,17188 

0,39063 

0,03906 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


9,08430  122-32 

164-0,3% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  44.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  13/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:14:28 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:26:28 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

12:10:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:16:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-46% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

205-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

12:22:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-46% 

205-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,13281 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:28:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-40% 

205-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:34:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

140-30% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

205-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

uA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

3,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,00781 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,39063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,14063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:40:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

140-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

205-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,20313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,73438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:46:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

140-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

205-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,32031 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:52:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

140-27% 

205-0,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,65625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,26563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:58:20 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

192-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,24219 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,56250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,78125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:04:20 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-25% 

192-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,39844 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:10:20 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-19% 

192-0,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,39844 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,56250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:16:20 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-23% 

192-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


13:22:20 


13:28:20 


DRT-1 

Current 

MA 

3,43750 

3,39844 

3,28125 

2,50000 

1,40625 

0,62500 

0,31250 

0,10938 

0,03125 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,39844 

3,28125 

0,93750 

0,78125 

0,07813 

0,03125 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 
96,1 

109.8 
123,5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


7,99419 


140-21% 

192-1% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 
96,1 

109.8 
123,5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

1>A 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 
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Annex  45.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  17/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :58:43 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:10:47 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:04:20 

5,46875 

0,0 

12,71802 

157-29% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

5,46875 

13,7 

- 

210-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

5,46875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

5,46875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

5,46875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

5,46875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

5,46875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

5,46875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

5,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,27344 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,34375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

12:10:20 

7,03125 

0,0 

16,35174 

157-28% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

7,03125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

7,03125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

7,03125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

7,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

7,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

7,03125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

7,03125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

7,03125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,95313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,90625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07031 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:16:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-48% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,17188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,85938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,07813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:22:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-49% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32 

6,25000 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

6,17188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,93750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,18750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:28:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-30% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38 

6,25000 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,17188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,85938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

4,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:34:20 

3,90625 

0,0 

9,08430 

140-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,90625 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,82813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,51563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,73438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:40:20 

3,35938 

0,0 

7,8125 

140-23% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,32031 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:46:20 

3,35938 

0,0 

7,8125 

140-28% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,08594 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:52:20 

3,35938 

0,0 

7,8125 

140-23% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,32031 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,64063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:58:20 

3,35938 

0,0 

7,8125 

140-28% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,00781 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,50000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,39063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,14063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

13:04:20 

3,35938 

0,0 

7,8125 

140-23% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


13:10:20 


13:16:20 


DRT-1 

Current 

UA 

3,35938 

3,35938 

3,32031 

3,04688 

2,50000 

1,71875 

0,62500 

0,23438 

0,11719 

0,03906 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,32031 

3,04688 

2,50000 

1,71875 

0,70313 

0,23438 

0,11719 

0,03906 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


140-20% 

210-0,5% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  46.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  18/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :54:47 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:06:51 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:52:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:58:20 

13,28125 

0,0 

30,88663 

157-19,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

13,28125 

13,7 

- 

219-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

13,28125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

13,28125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

13,28125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

13,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

12,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,25000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,14063 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

12:04:20 

17,96875 

0,0 

41,78779 

157-17,5% 

210-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,57813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,28125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,34375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,17969 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:10:20 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-16,5% 

210-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,75000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,01563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,87500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,18750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:16:20 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-16,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

192-0,2% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,75000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

18,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,90625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,56250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,10938 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:22:20 

17,96875 

0,0 

41,78779 

140-25% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32 

17,96875 

13,7 

- 

192-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,57813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,01563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,12500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:28:20 

14,06250 

0,0 

32,70349 

140-16,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38 

14,06250 

13,7 

- 

192-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,06250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,06250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,67188 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

12,50000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

8,59375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,90625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:34:20 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-25% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

8,59375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,70313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,23438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,05469 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03906 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:40:20 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-27% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

192-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

8,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,31250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,62500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,27344 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03906 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:46:20 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-21% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,14063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

8,59375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,07813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,40625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,70313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,23438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,04688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:52:20 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-25% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

8,59375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,34375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,39063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,05469 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:58:20 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-21% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


13:04:20 


13:10:20 


DRT-1 

Current 

MA 

9,37500 

9,14063 

8,35938 

6,64063 

2,73438 

0,78125 

0,46875 

0,15625 

0,06250 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,29688 

9,06250 

8,28125 

6,40625 

4,45313 

2,34375 

0,93750 

0,42969 

0,15625 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


21,80233 


122-17,5% 

192-0,4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  47.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  19/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :50:5 1 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:02:56 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:46:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:52:20 

6,09375 

0,0 

14,17151 

157-31% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,09375 

13,7 

- 

210-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

6,09375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,09375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,09375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,09375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,09375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,09375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

5,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,39063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,07813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,90625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,54688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,14063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:58:20 

7,03125 

0,0 

16,35174 

157-30,5% 

210-0,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

7,03125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

7,03125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

7,03125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

7,03125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

7,03125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

7,03125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

7,03125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

7,03125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,79688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,46875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,31250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,07813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:04:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

137-45% 

210-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,90625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:10:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

137-50% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

210-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

6,13281 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:16:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

137-32,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

210-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:22:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

137-29,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32 

6,25000 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,13281 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:28:20 

6,25000 

0,0 

14,53488 

137-29% 

210-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:34:20 

3,90625 

0,0 

9,08430 

137-22% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,90625 

13,7 

- 

210-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,75000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:40:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

137-22% 

210-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,20313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,73438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:46:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

137-26% 

210-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,65625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,26563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:52:20 

3,35938 

0,0 

7,81250 

137-24% 

210-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,35938 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,35938 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,35938 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,35938 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


12:58:20 


13:04:20 


DRT-1 

Current 

0A 

3,35938 

3,35938 

3,20313 

2,81250 

2,18750 

0,85938 

0,46875 

0,15625 

0,06250 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,35938 

3,20313 

2,73438 

2,10938 

0,78125 

0,23438 

0,11719 

0,05469 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


7,81250 


137-26% 

210-0,4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  48.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  22/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1:39:01 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:5 1 : 09 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:35:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:41:30 

13,28125 

0,0 

30,88663 

157-20,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

13,28125 

13,7 

- 

219-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

13,28125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

13,28125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

13,28125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

13,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

12,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,25000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,15625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,05469 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:47:30 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-18% 

205-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,06250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,12500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,31250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:53:30 

17,96875 

0,0 

41,78779 

157-18,5% 

205-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,73438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:59:30 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-17% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

219-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,75000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,01563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,87500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,18750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:05:30 

17,96875 

0,0 

41,78779 

157-17% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

205-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,73438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:11:30 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

205-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,06250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,12500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,31250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:17:30 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-17,5% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,59375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,03125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,34375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,09375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,18750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:23:30 

17,96875 

0,0 

41,78779 

140-26,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34 

17,96875 

13,7 

- 

192-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,73438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,18750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

1,56250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,54688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03906 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:29:30 

14,06250 

0,0 

32,70349 

140-18% 

192-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40 

14,06250 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,06250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

10,93750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,35156 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,14063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,03906 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:35:30 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-23% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,29688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

8,98438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

7,65625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,12500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,46875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,09375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03906 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:41:30 

9,37500 

0,0 

21,80233 

122-27% 

192-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


12:47:30 


12:53:30 


DRT-1 

Current 

UA 

9,29688 

8,98438 

6,79688 

3,20313 

0,93750 

0,31250 

0,15625 

0,05469 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,37500 

9,29688 

8,82813 

7,03125 

3,12500 

0,93750 

0,31250 

0,15625 

0,06250 

0,03125 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


21,80233 


122-22% 

192-0,3% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  49.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  23/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1:35:07 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:47: 15 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:29:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:35:30 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-33,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

3,43750 

13,7 

- 

178-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,07813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:41:30 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-27% 

219-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,46875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:47:30 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-27% 

219-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,85938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,62500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,60938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,64063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:53:30 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-31% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

219-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,21094 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,48438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,54688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:59:30 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-45% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

205-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,93750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,46875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,07813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:05:30 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-45% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

205-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,10938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:11:30 

6,25000 

0,0 

14,53488 

140-49% 

205-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,13281 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

3,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,10938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:17:30 

5,46875 

0,0 

12,71802 

157-30% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34 

5,46875 

13,7 

- 

205-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

5,46875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

5,46875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

5,46875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

5,46875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

5,46875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

5,46875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

5,46875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

5,39063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,07813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,90625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,54688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,14063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:23:30 

3,90625 

0,0 

9,08430 

140-24% 

205-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40 

3,90625 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,90625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,90625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,90625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,90625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,75000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

3,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

2,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,06250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,02344 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:29:30 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-17% 

178-2,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

3,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

3,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

3,24219 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

2,50000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

1,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,78125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,10938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,02344 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:35:30 

3,43750 

0,0 

7,99419 

140-18,2% 

178-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

45 

3,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

3,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

3,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

3,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

3,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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hh:mm:ss 


12:41:30 


12:47:30 


DRT-1 

Current 

MA 

3,43750 

3,39844 

3,28125 

2,65625 

1,64063 

0,70313 

0,07813 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,43750 

3,39844 

3,39844 

2,50000 

1,56250 

0,54688 

0,07813 

0,02344 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


7,99419  140-17,5% 

178-1% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  50.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  28/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 11:15:17 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:27:25 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:20:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-14% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

219-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,65625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

20,31250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

11:26:21 

21,87500 

0,0 

50,87209 

178-15,5% 

219-2,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24 

21,87500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

21,87500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

21,87500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

21,87500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

21,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

20,31250 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,18750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,45313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,03125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,42188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,11719 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:32:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-18% 

219-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,92969 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,73438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,79688 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,06250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,87500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,85938 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,35156 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07031 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:38:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-17,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

219-2% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,89063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,98438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,81250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,57031 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:44:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-18,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

219-2% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,73438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:50:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-20% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

219-3,5% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,75000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,64063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,20313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,95313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,70313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,10938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:56:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-17% 

219-2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,89063 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,18750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,98438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,17188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,57031 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,15625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:02:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-18% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

219-1,8% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,73438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg, 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:08:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-20,5% 

219-2,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,75000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,64063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,70313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,10938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:14:21 

18,75000 

0,0 

43,60465 

164-17% 

205-0,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,35938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,06250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,12500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,31250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,05469 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:20:21 

18,75000 

0,0 

43,60465 

164-17% 

205-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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DRT-1 

Current 


hh:mm:ss  |uA 

18,75000 

18,75000 

18,59375 

17.81250 
13,28125 
7,03125 
2,34375 

I, 09375 
0,18750 
0,03125 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12:26:21  17,92969 

17,92969 
17,92969 
17,92969 
17,92969 
17,73438 
16,79688 
16,40625 
14,06250 

II, 71875 

7.81250 
1,87500 
0,85938 
0,35156 
0,17969 
0,07031 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12:32:21  0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


41,69695 


192-19% 

205-1,2% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  51.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  04/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:59:24 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:1 1:36 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

10:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:56:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

219-1% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,87500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,07813 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,56250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,23438 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0.0 

343.1 

- 

0.0 

343.1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

11:02:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-11% 

233-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,87500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

12,50000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

9,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

6,25000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,79688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,01563 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,10156 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:08:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-13% 

233-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:14:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-12% 

233-0,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


239 


DRT-1 

Current 

DRT-1 

DRT-1 

DRT-1 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

DRT-2 

DRT-2 

SA 

Angle 

Time 

Bias 

Voltage 

Current 

Density 

Ion 

Energy 

Bias 

Voltage 

Current 

Density 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,14063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,53125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

8,43750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,17188 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:20:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-11,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

233-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,65625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

20,31250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:26:21 

21,87500 

0,0 

50,87209 

192-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24 

21,87500 

13,7 

- 

233-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

21,87500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

21,87500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

21,87500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

21,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

21,87500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

21,71875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,18750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,45313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2.42188 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

0,93750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,11719 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:32:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-16% 

247-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,92969 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,73438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

16,79688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,85938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,35156 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,07031 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:38:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-18% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

247-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2,81250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,17188 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,57031 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,06250 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1 

Ion 

Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2 

Ion 

Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:44:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-14% 

219-0,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:50:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-15% 

233-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,75000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,64063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

8,20313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,28125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,95313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,70313 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:56:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-15% 

233-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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DRT-1 

Current 

DRT-1 

DRT-1 

DRT-1 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

DRT-2 

DRT-2 

SA 

Angle 

Time 

Bias 

Voltage 

Current 

Density 

Ion 

Energy 

Bias 

Voltage 

Current 

Density 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

gA 

V 

gA/cm2 

eV 

deg. 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,35156 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,07031 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:02:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-17% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

233-1% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,35156 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:08:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-20,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

219-2,8% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,75000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,64063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1  DRT-1 

Current  Ion 

Density  Energy 

gA 

V 

gA/cm2  eV 

0,70313 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,10938 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

0,0 

0,0  0,0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Annex  52.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  05/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:55:27 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:07:39 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:56:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-14% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

219-1,2% 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,45313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,20313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

7,81250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

2,73438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,70313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,14844 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

11:02:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-18% 

233-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,14063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,32813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,48438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,46875 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,14844 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:08:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-16% 

233-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,84375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2,34375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,78125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,31250 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:14:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-17% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

233-0,8% 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,60938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

12,50000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

7,03125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,40625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,62500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,32813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,14844 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:20:21 

13,28125 

0,0 

30,88663 

192-18% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

13,28125 

13,7 

- 

233-1% 

0,0 

13,7 

- 

13,28125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

13,28125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

13,28125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

13,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,28125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

13,20313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

12,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

9,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

5,46875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,32813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,31250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,07813 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:26:21 

9,37500 

0,0 

21,80233 

192-13% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24 

9,37500 

13,7 

- 

233-1,3% 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,37500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,04688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

6,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

3,28125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,93750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,46875 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,15625 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:32:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

192-15% 

219-1,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,39063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,12500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,01563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,31250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:38:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

192-13% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

219-1,5% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,31250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,09375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:44:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

192-14,5% 

219-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,60938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,64063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,78125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:50:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

192-13% 

219-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,21094 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,48438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,54688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:56:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

192-15% 

219-0,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

2,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,78125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:02:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

192-13% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

219-1,2% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,21094 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,48438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,54688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07813 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Annex  53.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  07/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:47:35 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1:59:47 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:50:21 

15,62500 

0,0 

36,33721 

192-23% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

15,62500 

13,7 

- 

227-1,3% 

0,0 

13,7 

- 

15,62500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

15,62500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

15,23438 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,76563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,37500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,67188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,32813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,68750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,70313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


252 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:56:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

175-21% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,84375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

10,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

5,46875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,48438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,31250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:02:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-21% 

260-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,76563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,45313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,90625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,70313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,07813 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,05469 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:08:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-21% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

260-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


253 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,84375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,53125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,67188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

7,03125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

4,68750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

1,48438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,70313 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,14063 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:14:21 

14,84375 

0,0 

34,52035 

192-21% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

247-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,84375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,84375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,76563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

10,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

3,90625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,78125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,52344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:20:21 

13,28125 

0,0 

30,88663 

192-20,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

13,28125 

13,7 

- 

247-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

13,28125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

13,28125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

13,28125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,28125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

13,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,28125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

13,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,04688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2,73438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


254 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,54688 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,13281 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:26:21 

9,37500 

0,0 

21,80233 

192-21% 

247-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24 

9,37500 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

9,37500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

9,37500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

9,37500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

9,37500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

9,37500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

9,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,37500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,37500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,37500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

7,81250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

4,68750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,56250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,70313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:32:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

175-34% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,25000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

6,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,70313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

4,06250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,56250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,62500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


255 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:38:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-26% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,21094 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

4,53125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,62500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,15625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:44:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-27% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,31250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,11719 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:50:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-31% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,39063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,20313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,14063 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:56:21 

6,25000 

0,0 

14,53488 

157-34% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

6,25000 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

6,25000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

6,25000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

6,25000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

6,25000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

6,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

6,25000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

6,25000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,17188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,46875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,71875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,13281 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

12:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Annex  54.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  08/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:43:33 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1:55:45 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:44:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-14,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-1% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,23438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,71875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

15,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,32813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,68750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,70313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:50:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-15% 

227-1,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

23,04688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

21,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

17,34375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,67188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,32813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,68750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,54688 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:56:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-16,5% 

227-0,9% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

23,04688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

18,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

15,15625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,53125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,70313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:02:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

247-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,39844 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,15625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

10,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,89063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,06250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,66406 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,19531 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:08:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-14% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-1,6% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,67188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:14:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-14% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-1,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

23,28125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,23438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

17,10938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,89063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

5,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

uA 

V 

gA/cm2 

eV 

OA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

2,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:20:21 

23,43750 

0,0 

54,50581 

192-14,4% 

227-1,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,75000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:26:21 

21,87500 

0,0 

50,87209 

192-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24 

21,87500 

13,7 

- 

227-3% 

0,0 

13,7 

- 

21,87500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

21,87500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

21,87500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

21,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

21,87500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

21,79688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,64063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,78125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:32:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-18,5% 

227-1,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,79688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:38:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-17% 

227-1,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,79688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,60938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,89063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,68750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

2,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:44:21 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-18,5% 

227-2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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DRT-1 

Current 


hh:mm:ss  |uA 

17,96875 

17,96875 

17,96875 

17,96875 

17,96875 

17,89063 

15,00000 

13,20313 

10,54688 

4,45313 

0,62500 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11:50:21  17,96875 

17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,96875 
17,92969 
15,00000 
13,20313 
10,54688 
4,45313 
2,81250 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

11:56:21  0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion  DRT-2 
Energy  Current 


41,78779 


192-21% 

227-4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

82,4 

96,1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 
41,2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 
123,5 

137.3 
151,0 

164.7 

178.4 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  55.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  18/03/01 


T ime  of  thruster  Start-Up  -09:58:19 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1:22:51 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:58:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:04:16 

17,18750 

0,0 

39,97093 

157-18,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,18750 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

17,18750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,18750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,18750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

16,40625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

16,40625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

16,40625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,40625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

15,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,84375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

11,71875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

6,25000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

2,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,54688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,16406 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:10:16 

19,53125 

0,0 

45,42151 

140-14,4% 

227-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

19,53125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

19,53125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

19,53125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

19,53125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

19,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

19,53125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,45313 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,98438 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,75000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,79688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,95313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,70313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,19531 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:16:16 

18,75000 

0,0 

43,60465 

122-14,6% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,71094 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,18750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

15,31250 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

11,17188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,51563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,23438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,50781 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,18750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,09375 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:22:16 

19,53125 

0,0 

45,42151 

122-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12 

19,53125 

13,7 

- 

227-0,2% 

0,0 

13,7 

- 

19,53125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

19,53125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

19,53125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

19,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

19,14063 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,04688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

15,85938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

11,71875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,37500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

6,71875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,90625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,39063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,19531 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:28:16 

22,65625 

0,0 

52,68895 

122-15,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

22,65625 

13,7 

- 

227-0,2% 

0,0 

13,7 

- 

22,65625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

22,65625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

22,65625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

22,65625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,42188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,29688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,56250 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,53125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

8,63281 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

5,54688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,35938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,48438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,70313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,22656 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:34:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-14,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-0,2% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,31250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,95313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,45313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

4,45313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,32813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,70313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,14063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:40:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-11% 

227-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,81250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,92188 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

19,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

18,51563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,03125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

13,35938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

10,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

6,25000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

2,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,67969 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:46:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-8,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,04688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,31250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,89063 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,85938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

12,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,37500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,01563 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,35938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,48438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,70313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,23438 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:52:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-8% 

227-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,15625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,87500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,21875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

12,26563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,92188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

7,81250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

2,34375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,78125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,23438 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:58:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-10% 

227-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,89063 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,09375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,67188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,39063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,95313 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,37500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,56250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,70313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,37500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,09375 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:04:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-8% 

227-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

22,73438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,46875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,03125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,29688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,40625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,14063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,71875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,32813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,78125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,23438 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:10:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-9% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,39844 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,20313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,15625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,60938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

12,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

10,85938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,59375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

2,18750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,70313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,37500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:16:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-12% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,89063 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,85938 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

12,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,90625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,56250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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DRT-1 

Current 


hh:mm:ss  |uA 

0,69531 

0,40625 

0,13281 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11:22:16  23,43750 

23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,24219 
22,73438 
19,84375 
16,71875 
14,29688 
11,87500 
10,15625 
7,57813 
4,53125 
2,34375 
0,93750 
0,35156 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

11:28:16  0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


54,50581 


140-7,5% 

227-0,2% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

dA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

NASA/CR- 
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Annex  56.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  19/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:54:23 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1 : 1 8:55 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:52:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:58:16 

24,21875 

0,0 

56,32267 

175-7,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

247-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,39844 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,04688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,48438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,56250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,51563 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

3,12500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,32813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,14063 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

10:04:16 

24,21875 

0,0 

56,32267 

175-7,2% 

247-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,39844 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,04688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,48438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,56250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,51563 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

3,12500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,32813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,14063 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:10:16 

24,21875 

0,0 

56,32267 

175-7% 

247-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,17969 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,63281 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,71875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,90625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,95313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,35938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,78125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

3,35938 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,56250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,93750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,44531 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,19531 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:16:16 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-7,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4 

23,43750 

13,7 

- 

247-0,2% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,39844 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,04688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,48438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

18,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,12500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,56250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,51563 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

3,12500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,32813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,14063 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:28:16 

14,84375 

0,0 

34,52035 

140-17% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,80469 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

13,24219 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

12,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,25000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,14063 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:34:16 

14,06250 

0,0 

32,70349 

105-27% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,06250 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,98438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,04688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

10,11719 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,66406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

uA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:40:16 

14,84375 

0,0 

34,52035 

105-20% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,02344 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,98438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

12,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,96094 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,98438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,57813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,74219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07031 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:46:16 

14,84375 

0,0 

34,52035 

105-19,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,98438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,04688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

10,11719 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,66406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:52:16 

14,06250 

0,0 

32,70349 

105-20% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,06250 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,02344 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,98438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,12500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,88281 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

6,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,29688 

f 51,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,04688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,48438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,89844 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,54688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,22656 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:58:16 

14,84375 

0,0 

34,52035 

105-20% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,02344 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

12,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,96094 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,98438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,57813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,74219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07031 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:04:16 

14,84375 

0,0 

34,52035 

122-17% 

227-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,80469 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

13,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,28125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

13,24219 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

12,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,71875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,25000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,14063 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:10:16 

14,84375 

0,0 

34,52035 

105-20% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,06250 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,02344 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,98438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

12,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

9,96094 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,98438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,57813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,74219 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,07031 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:16:16 

14,06250 

0,0 

32,70349 

105-27% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,06250 

13,7 

- 

227-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,98438 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,67188 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,04688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

10,11719 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

7,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

5,85938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Time 


hh:mm:ss 


11:22:16 


DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

OA 

V 

gA/cm2 

0,66406 

192,2 

- 

0,20313 

205,9 

- 

0,06250 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

DRT-1  Ion 
Energy 

eV 


0,0 
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Annex  57.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  20/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:50:27 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1:14:59 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:52:44 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-9% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

18,75000 

13,7 

- 

233-2,5% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,81250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,62500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,04688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

10,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,28125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

5,46875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

2,89063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,40625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,78125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,18750 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

uA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:58:44 

18,75000 

0,0 

43,60465 

157-8,5% 

233-1,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,73438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,95313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

15,46875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

12,89063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,59375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

6,79688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

4,76563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,01563 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,49219 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:04:44 

17,96875 

0,0 

41,78779 

175-15% 

233-2,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,92969 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,73438 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

16,79688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,85938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,35156 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:10:44 

17,96875 

0,0 

41,78779 

157-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,96875 

13,7 

- 

219-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,73438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,25000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,17188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,23438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,11719 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,03906 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:16:44 

19,53125 

0,0 

45,42151 

175-14% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6 

19,53125 

13,7 

- 

233-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

19,53125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

19,53125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

19,53125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

19,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

19,53125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,53125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

19,53125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

19,45313 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

19,14063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,42188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,29688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

9,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

5,66406 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,95313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,11719 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:22:44 

21,87500 

0,0 

50,87209 

175-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12 

21,87500 

13,7 

- 

233-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

21,87500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

21,87500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

21,87500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

21,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

21,87500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

21,71875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,18750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,45313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2,42188 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,93750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,11719 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:28:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-14% 

233-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,03125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,53125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,50000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,40625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,31250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:34:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

233-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,14063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,53125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

8,43750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,17188 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:40:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-10% 

233-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,20313 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,48438 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,53125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,82813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

18,12500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

15,23438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,17188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,59375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,67188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,85938 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,26563 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:46:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-12% 

233-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,28125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,37500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

16,71875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,37500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

11,32813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

4,68750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,34375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,01563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,50781 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:52:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-8% 

233-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,39844 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,12500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

21,79688 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,75000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

15,62500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

12,50000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,59375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

6,32813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

3,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,17188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,46875 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,11719 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:58:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

233-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,35938 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

20,07813 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,18750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,12500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,12500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

1,01563 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,57813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,22656 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,03906 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

11:04:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

233-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,04688 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,25000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,67188 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

15,62500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

12,57813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,15625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

8,12500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

5,31250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,34375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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DRT-1 

Current 


hh:mm:ss  |iA 

I, 01563 
0,58594 
0,11719 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11:10:44  23,43750 

23,43750 
23,43750 
23,43750 

23.35938 
22,65625 
20,62500 
18,75000 
15,78125 
13,28125 

II, 17188 
9,76563 
7,50000 

3.35938 
1,09375 
0,52344 
0,19531 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11:16:44  0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


54,50581 


157-8,5% 

233-0,4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

dA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Annex  58.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  29/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09: 14:5 1 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 10:49:23 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

345 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:16:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

210-13% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350 

23,43750 

13,7 

- 

233-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,14063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,53125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

8,43750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,17188 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:22:44 

25,00000 

0,0 

58,13953 

210-11,5% 

260-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

25,00000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

25,00000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

25,00000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

25,00000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

25,00000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

25,00000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

25,00000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

25,00000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

25,00000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

24,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

24,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

22,42188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

19,53125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

15,62500 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

11,17188 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

7,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

2,96875 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

1,01563 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,25000 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:28:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

210-10% 

274-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

24,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,82813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,10938 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,84375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,87500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

14,76563 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

12,50000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

10,70313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

8,75000 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

7,50000 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

3,94531 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

1,32813 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,54688 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:34:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

192-10% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

274-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

23,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,42188 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

20,39063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,65625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,46875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,73438 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

8,59375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

7,10938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

4,84375 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

2,65625 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

1,09375 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,58594 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:40:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

192-8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

247-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

24,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,82813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,73438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,50000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

8,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

5,46875 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,93750 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,27344 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:46:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

175-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

233-0,5% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

24,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,50000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

20,46875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

6,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

4,76563 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2,65625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


291 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

1,25000 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,39063 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:52:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-12% 

247-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,48438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,87500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

12,50000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

9,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

6,25000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,79688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,01563 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,33594 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,10156 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:58:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-12% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

219-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,28125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,04688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,40625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

13,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,81250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:04:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-10% 

233-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

20,23438 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,10938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

12,89063 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

10,31250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

5,23438 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

2,18750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,53125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,09375 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:10:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-7% 

247-0,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,20313 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,34375 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

19,76563 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,87500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

14,14063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,95313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

8,59375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

5,93750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

2,34375 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,70313 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:16:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-5% 

260-0,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

20,31250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,18750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,84375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,50000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

7,81250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

4,60938 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

2,18750 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,62500 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,19531 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:22:44 

19,53125 

0,0 

45,42151 

157-8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12 

19,53125 

13,7 

- 

247-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

19,53125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

19,53125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

19,53125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

19,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

19,49219 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,98438 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,51563 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

15,62500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

13,12500 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

10,15625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

7,81250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

4,68750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,95313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,70313 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,31250 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:28:44 

14,06250 

0,0 

32,70349 

157-8,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,06250 

13,7 

- 

247-1% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,06250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,06250 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,06250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,02344 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

13,90625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,59375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

13,28125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

12,42188 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

10,39063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

6,25000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,40625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,14063 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,09375 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:34:44 

14,06250 

0,0 

32,70349 

157-8,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,06250 

13,7 

- 

233-1% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,06250 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,90625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

13,12500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

11,09375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

9,21875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

7,65625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

6,09375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

3,75000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

2,26563 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

1,32813 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,82031 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,35156 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,17969 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:40:44 

14,84375 

0,0 

34,52035 

157-7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

14,84375 

13,7 

- 

219-0,4% 

0,0 

13,7 

- 

14,06250 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,06250 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,06250 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

13,90625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

13,35938 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

12,81250 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

8,59375 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

6,87500 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

4,84375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

3,51563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,35156 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,14063 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,02344 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 
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hh:mm:ss 


10:46:44 


10:52:44 


DRT-1 

Current 

MA 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14,06250 

14,06250 

14,06250 

14,06250 

14,02344 

13,90625 

13,35938 

12,73438 

8,43750 

6,87500 

5,00000 

3,67188 

1,95313 

1,17188 

0,70313 

0,35156 

0,10156 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 


DRT-1 

Current 

Density 

|iA/cm2 


32,70349 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


157-6,5% 

219-0,4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 
54,9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Annex  59.  Information  from  A-type  sensors  at  work  T4C2  for  30/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:10:55 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 10:35:31 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

345 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:16:44 

10,15625 

0,0 

23,61919 

175-21% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350 

10,15625 

13,7 

- 

247-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

10,15625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

10,15625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

10,15625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

10,15625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

10,15625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

10,15625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

10,15625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

10,07813 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

9,88281 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

9,60938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

8,98438 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

8,04688 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

4,14063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,01563 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,46875 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,10156 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,02344 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:22:44 

14,84375 

0,0 

23,61919 

157-11% 

260-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

14,84375 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

14,84375 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

14,84375 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

14,84375 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

14,84375 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

14,84375 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

14,84375 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

14,76563 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

14,60938 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,14063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,79688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

9,29688 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

8,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

6,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,75000 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

2,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

1,40625 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,70313 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,31250 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:28:44 

18,75000 

0,0 

43,60455 

157-17% 

210-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

18,75000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,75000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,01563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,87500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,18750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,10938 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:34:44 

18,75000 

0,0 

43,60455 

157-9,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

18,75000 

13,7 

- 

227-2,5% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,89063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

17,50000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,29688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

12,34375 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

9,45313 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

6,95313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

4,21875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

1,87500 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,09375 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:40:44 

18,75000 

0,0 

43,60455 

157-8,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

18,75000 

13,7 

- 

227-1,2% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,89063 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,42188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,40625 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

14,06250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

11,95313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

10,15625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

7,81250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

5,70313 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,43750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,48438 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:46:44 

18,75000 

0,0 

43,60455 

157-16,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

18,75000 

13,7 

- 

210-0,2% 

0,0 

13,7 

- 

18,75000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

18,75000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

18,75000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

18,75000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

18,75000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

18,75000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,01563 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

10,93750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

4,68750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

1,87500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,18750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:52:44 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-19% 

260-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,18750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,79688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,62500 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,23438 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,13281 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:58:44 

17,96875 

0,0 

41,78779 

157-17,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,96875 

13,7 

- 

210-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,57813 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

16,56250 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

13,28125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

7,81250 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

2,34375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,62500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,17969 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:04:44 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-21% 

260-0,4% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

17,92969 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

2,81250 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

1,01563 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,50781 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,21875 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:10:44 

17,96875 

0,0 

41,78779 

192-17% 

260-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

17,96875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

17,96875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

17,96875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

17,96875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

17,96875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

17,96875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

17,96875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

17,96875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

17,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

17,81250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

16,79688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,60938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,89063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,15625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,68750 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

2,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,88281 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,30469 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,10156 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:16:44 

19,53125 

0,0 

45,42151 

175-13,3% 

247-0,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6 

19,53125 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

19,53125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

19,53125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

19,53125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

19,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

19,53125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,53125 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

19,53125 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

19,49219 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

19,37500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,75000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,62500 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,03125 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,90625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,93750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,19531 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,07813 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:22:44 

21,87500 

0,0 

50,87209 

175-16% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12 

21,87500 

13,7 

- 

247-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

21,87500 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

21,87500 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

21,87500 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

21,87500 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

21,87500 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

21,87500 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

21,87500 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

21,79688 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,64063 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,21875 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,78125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,28125 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,23438 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,02344 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:28:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

157-15% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

15 

23,43750 

13,7 

- 

227-1% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

23,04688 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

21,01563 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

17,34375 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,67188 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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DRT-1 

Current 


hh:mm:ss  |uA 

11,32813 

4,68750 

0,54688 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10:34:44  23,43750 

23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,43750 
23,28125 

20.23438 
17,10938 
12,89063 
10,31250 

5.23438 
2,18750 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10:40:44  0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion  DRT-2 
Energy  Current 


54,50581 


157-11% 

227-1,4% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

dA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Annex  60.  Information  from  A-type  sensors  at  work  RT4C2  for  31/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:06:53 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 0:3 1 :29 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

|uA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

345 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:10:44 

22,65625 

0,0 

52,68895 

227-9,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

345 

22,65625 

13,7 

- 

260-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

22,65625 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

22,65625 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

22,65625 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

22,65625 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

22,65625 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

22,65625 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

22,65625 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,61719 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

22,03125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

18,82813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

15,31250 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,71875 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

8,59375 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

5,39063 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

2,26563 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,54688 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,11719 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

09:16:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

210-13,5% 

247-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

23,28125 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,23438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

17,10938 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

12,89063 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,31250 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

5,23438 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

2,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,53125 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,09375 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:22:44 

25,00000 

0,0 

58,13953 

210-10,5% 

260-0,8% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

25,00000 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

25,00000 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

25,00000 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

25,00000 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

25,00000 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

25,00000 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

25,00000 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

25,00000 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

25,00000 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

25,00000 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

24,60938 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

23,43750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

21,09375 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

17,42188 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

13,75000 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

9,37500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

5,62500 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

1,56250 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,70313 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:28:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

210-10,5% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

260-0,8% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

24,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

24,14063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

23,43750 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,93750 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

18,82813 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

15,93750 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

13,90625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

11,56250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

9,68750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

8,43750 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

5,23438 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

2,96875 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:34:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

192-7,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

288-1% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,96875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,87500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,98438 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,40625 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

14,45313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,40625 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

9,29688 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

8,12500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

5,93750 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

3,90625 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

1,64063 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,82031 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,31250 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:40:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

192-7,7% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

260-0,6% 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

24,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

24,21875 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,57813 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,53125 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,56250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

14,37500 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,09375 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

8,82813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

7,03125 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

2,42188 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,46875 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,17969 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:46:44 

24,21875 

0,0 

56,32267 

175-36% 

247-0,3% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

24,21875 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

24,21875 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

24,21875 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

24,21875 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

24,21875 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

24,21875 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

24,21875 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

24,21875 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,40625 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,45313 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

17,18750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

15,70313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

5,93750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,90625 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,79688 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,78125 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,23438 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:52:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-12% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

260-0,3% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,39844 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,96875 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

20,15625 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,06250 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

10,85938 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

7,89063 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,06250 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,40625 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,66406 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,19531 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,06250 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

pA 

V 

gA/cm2 

eV 

pA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

09:58:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-12% 

227-1,6% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,67188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,00000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,20313 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

10,54688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

4,45313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

0,62500 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:04:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-11,2% 

227-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,43750 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,56250 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

19,14063 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

14,53125 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

11,71875 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

8,43750 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

3,20313 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

1,17188 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:10:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

175-9% 

227-1% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

23,43750 

13,7 

- 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 
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Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

OA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,35938 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

22,89063 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

21,09375 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,75000 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

16,25000 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

15,07813 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

13,04688 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

10,78125 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

7,18750 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:16:44 

23,43750 

0,0 

54,50581 

140-13% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

6 

23,43750 

13,7 

- 

227-1% 

0,0 

13,7 

- 

23,43750 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

23,43750 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

23,43750 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

23,43750 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

23,43750 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

23,43750 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

23,43750 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

23,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

22,42188 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

18,67188 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

15,93750 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

13,75000 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 

11,25000 

192,2 

- 

0,0 

192,2 

- 

8,82813 

205,9 

- 

0,0 

205,9 

- 

6,79688 

219,6 

- 

0,0 

219,6 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

233,3 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

247,1 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

260,8 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

274,5 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

288,2 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 

10:22:44 

19,53125 

0,0 

45,42151 

157-8,2% 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12 

19,53125 

13,7 

- 

227-1,3% 

0,0 

13,7 

- 

19,53125 

27,5 

- 

0,0 

27,5 

- 

19,53125 

41,2 

- 

0,0 

41,2 

- 

19,53125 

54,9 

- 

0,0 

54,9 

- 

19,53125 

68,6 

- 

0,0 

68,6 

- 

19,53125 

82,4 

- 

0,0 

82,4 

- 

19,29688 

96,1 

- 

0,0 

96,1 

- 

18,67188 

109,8 

- 

0,0 

109,8 

- 

18,28125 

123,5 

- 

0,0 

123,5 

- 

16,87500 

137,3 

- 

0,0 

137,3 

- 

14,29688 

151,0 

- 

0,0 

151,0 

- 

11,71875 

164,7 

- 

0,0 

164,7 

- 

8,90625 

178,4 

- 

0,0 

178,4 

- 
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DRT-1 

Current 


hh:mm:ss  |uA 
6,40625 

3.28125 
1,17188 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10:28:44  14,06250 

14,06250 
14,06250 
14,06250 
14,06250 
14,06250 
13,98438 
13,67188 
12,18750 
10,23438 

8.28125 
6,79688 
4,76563 
2,81250 
1,64063 
0,93750 
0,62500 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10:34:44  0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


DRT-1 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


DF..  , 
Current 
Density 
|iA/cm2 


DRT-1  Ion 
Energy 


DRT-2 

Current 


32,70349 


105-12,6% 

227-2% 


JRT-2 

Bias 

Voltage 

V 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 
260,8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 

302.0 

315.7 

329.4 

343.1 

0,0 

13.7 

27.5 

41.2 

54.9 

68.6 

82.4 

96.1 

109.8 

123.5 

137.3 

151.0 

164.7 

178.4 

192.2 

205.9 

219.6 

233.3 

247.1 

260.8 

274.5 

288.2 


D. . , ^ 
Current 
Density 
|uA/cm2 


NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


Time 

DRT-1 

Current 

DRT-1 

Bias 

Voltage 

DRT-1 

Current 

Density 

DRT-1  Ion 
Energy 

DRT-2 

Current 

DRT-2 

Bias 

Voltage 

DRT-2 

Current 

Density 

DRT-2  Ion 
Energy 

SA 

Angle 

hh:mm:ss 

dA 

V 

gA/cm2 

eV 

UA 

V 

|iA/cm2 

eV 

deg. 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

302,0 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

315,7 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

329,4 

- 

0,0 

343,1 

- 

0,0 

343,1 

- 
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Annex  61.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C1  for  07/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 14:45:39 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:50:23 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:38:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:44:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

103,95254 

0,0 

259,881 

25-39% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

103,95254 

13,5 

259,881 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 

0,0 

53,8 

0,0 

30,27189 

53,8 

75,680 

0,0 

67,3 

0,0 

24,59591 

67,3 

61,490 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

13,50364 

107,7 

33,759 

0,0 

121,2 

0,0 

11,87389 

121,2 

29,685 

0,0 

134,6 

0,0 

11,01897 

134,6 

27,547 

0,0 

148,1 

0,0 

10,12773 

148,1 

25,319 

0,0 

161,5 

0,0 

9,69980 

161,5 

24,249 

0,0 

175,0 

0,0 

8,82930 

175,0 

22,073 

0,0 

188,5 

0,0 

8,00797 

188,5 

20,020 

0,0 

201,9 

0,0 

7,48571 

201,9 

18,714 

0,0 

215,4 

0,0 

6,62198 

215,4 

16,555 

0,0 

228,8 

0,0 

5,21732 

228,8 

13,043 

0,0 

242,3 

0,0 

3,44343 

242,3 

8,609 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:50:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

41,11556 

40,4 

102,789 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

27,00728 

67,3 

67,518 

0,0 

80,8 

0,0 

21,69088 

80,8 

54,227 

0,0 

94,2 

0,0 

17,65860 

94,2 

44,147 

0,0 

107,7 

0,0 

14,81044 

107,7 

37,026 

0,0 

121,2 

0,0 

12,52156 

121,2 

31,304 

0,0 

134,6 

0,0 

10,76071 

134,6 

26,902 

0,0 

148,1 

0,0 

9,43405 

148,1 

23,585 

0,0 

161,5 

0,0 

8,29742 

161,5 

20,744 

0,0 

175,0 

0,0 

7,56797 

175,0 

18,920 

0,0 

188,5 

0,0 

6,75182 

188,5 

16,880 

0,0 

201,9 

0,0 

5,88620 

201,9 

14,716 

0,0 

215,4 

0,0 

5,06386 

215,4 

12,660 

0,0 

228,8 

0,0 

4,09932 

228,8 

10,248 

0,0 

242,3 

0,0 

2,71136 

242,3 

6,778 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:56:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

245-2,0% 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

30,60825 

53,8 

76,521 

0,0 

67,3 

0,0 

24,59591 

67,3 

61,490 

0,0 

80,8 

0,0 

20,55778 

80,8 

51,394 

0,0 

94,2 

0,0 

16,39728 

94,2 

40,993 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,19814 

121,2 

27,995 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,50229 

148,1 

21,256 

0,0 

161,5 

0,0 

7,48571 

161,5 

18,714 

0,0 

175,0 

0,0 

6,55891 

175,0 

16,397 

0,0 

188,5 

0,0 

5,88620 

188,5 

14,716 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,47198 

215,4 

11,180 

0,0 

228,8 

0,0 

3,66322 

228,8 

9,158 

0,0 

242,3 

0,0 

2,45959 

242,3 

6,149 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:02:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-38% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

39,92380 

40,4 

99,810 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

26,23564 

67,3 

65,589 

0,0 

80,8 

0,0 

21,19033 

80,8 

52,976 

0,0 

94,2 

0,0 

17,43508 

94,2 

43,588 

0,0 

107,7 

0,0 

13,91284 

107,7 

34,782 

0,0 

121,2 

0,0 

11,87389 

121,2 

29,685 

0,0 

134,6 

0,0 

10,27889 

134,6 

25,697 

0,0 

148,1 

0,0 

8,94397 

148,1 

22,360 

0,0 

161,5 

0,0 

7,91593 

161,5 

19,790 

0,0 

175,0 

0,0 

6,81867 

175,0 

17,047 

0,0 

188,5 

0,0 

6,09456 

188,5 

15,236 

0,0 

201,9 

0,0 

5,38036 

201,9 

13,451 

0,0 

215,4 

0,0 

4,71702 

215,4 

11,793 

0,0 

228,8 

0,0 

3,78399 

228,8 

9,460 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:08:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

37,73619 

40,4 

94,340 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

9,56508 

134,6 

23,913 

0,0 

148,1 

0,0 

8,19864 

148,1 

20,497 

0,0 

161,5 

0,0 

7,17381 

161,5 

17,935 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,51370 

228,8 

8,784 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:14:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93,38109 

0,0 

233,453 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,37825 

67,3 

60,946 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,50364 

107,7 

33,759 

0,0 

121,2 

0,0 

11,10783 

121,2 

27,770 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,19864 

148,1 

20,497 

0,0 

161,5 

0,0 

7,17381 

161,5 

17,935 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,69162 

188,5 

14,229 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,44343 

228,8 

8,609 

0,0 

242,3 

0,0 

2,32664 

242,3 

5,817 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:20:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-40% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

11,10783 

121,2 

27,770 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

6,95642 

161,5 

17,391 

0,0 

175,0 

0,0 

6,31822 

175,0 

15,796 

0,0 

188,5 

0,0 

5,69162 

188,5 

14,229 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

15:26:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

39,92380 

40,4 

99,810 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

21,52142 

80,8 

53,804 

0,0 

94,2 

0,0 

17,43508 

94,2 

43,588 

0,0 

107,7 

0,0 

14,34762 

107,7 

35,869 

0,0 

121,2 

0,0 

11,57455 

121,2 

28,936 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,60857 

148,1 

21,521 

0,0 

161,5 

0,0 

7,48571 

161,5 

18,714 

0,0 

175,0 

0,0 

6,62198 

175,0 

16,555 

0,0 

188,5 

0,0 

5,93694 

188,5 

14,842 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,53083 

215,4 

11,327 

0,0 

228,8 

0,0 

3,58690 

228,8 

8,967 

0,0 

242,3 

0,0 

2,49524 

242,3 

6,238 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:32:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

39,92380 

40,4 

99,810 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

25,74525 

67,3 

64,363 

0,0 

80,8 

0,0 

20,86926 

80,8 

52,173 

0,0 

94,2 

0,0 

17,21714 

94,2 

43,043 

0,0 

107,7 

0,0 

13,91284 

107,7 

34,782 

0,0 

121,2 

0,0 

11,57455 

121,2 

28,936 

0,0 

134,6 

0,0 

10,27889 

134,6 

25,697 

0,0 

148,1 

0,0 

8,60857 

148,1 

21,521 

0,0 

161,5 

0,0 

7,65206 

161,5 

19,130 

0,0 

175,0 

0,0 

6,75182 

175,0 

16,880 

0,0 

188,5 

0,0 

5,88620 

188,5 

14,716 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,59124 

215,4 

11,478 

0,0 

228,8 

0,0 

3,66322 

228,8 

9,158 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:38:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-39% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,19814 

121,2 

27,995 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,50948 

188,5 

13,774 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,40933 

228,8 

8,523 

0,0 

242,3 

0,0 

2,29562 

242,3 

5,739 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:44:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-38% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 

0,0 

53,8 

0,0 

31,30389 

53,8 

78,260 

0,0 

67,3 

0,0 

25,74525 

67,3 

64,363 

0,0 

80,8 

0,0 

21,19033 

80,8 

52,976 

0,0 

94,2 

0,0 

17,21714 

94,2 

43,043 

0,0 

107,7 

0,0 

13,91284 

107,7 

34,782 

0,0 

121,2 

0,0 

11,67264 

121,2 

29,182 

0,0 

134,6 

0,0 

9,98095 

134,6 

24,952 

0,0 

148,1 

0,0 

8,50229 

148,1 

21,256 

0,0 

161,5 

0,0 

7,40522 

161,5 

18,513 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,83632 

188,5 

14,591 

0,0 

201,9 

0,0 

5,13944 

201,9 

12,849 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,54993 

228,8 

8,875 

0,0 

242,3 

0,0 

2,29562 

242,3 

5,739 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:50:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-38% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

31,30389 

53,8 

78,260 

0,0 

67,3 

0,0 

25,74525 

67,3 

64,363 

0,0 

80,8 

0,0 

21,19033 

80,8 

52,976 

0,0 

94,2 

0,0 

17,21714 

94,2 

43,043 

0,0 

107,7 

0,0 

13,91284 

107,7 

34,782 

0,0 

121,2 

0,0 

11,67264 

121,2 

29,182 

0,0 

134,6 

0,0 

9,98095 

134,6 

24,952 

0,0 

148,1 

0,0 

8,50229 

148,1 

21,256 

0,0 

161,5 

0,0 

7,40522 

161,5 

18,513 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,83632 

188,5 

14,591 

0,0 

201,9 

0,0 

5,13944 

201,9 

12,849 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,54993 

228,8 

8,875 

0,0 

242,3 

0,0 

2,29562 

242,3 

5,739 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:56:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  62.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C1  for  08/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:49:35 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:49:35 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:44:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:50:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

26,48791 

67,3 

66,220 

0,0 

80,8 

0,0 

21,69088 

80,8 

54,227 

0,0 

94,2 

0,0 

17,43508 

94,2 

43,588 

0,0 

107,7 

0,0 

14,81044 

107,7 

37,026 

0,0 

121,2 

0,0 

12,29796 

121,2 

30,745 

0,0 

134,6 

0,0 

11,01897 

134,6 

27,547 

0,0 

148,1 

0,0 

9,69980 

148,1 

24,249 

0,0 

161,5 

0,0 

8,60857 

161,5 

21,521 

0,0 

175,0 

0,0 

7,73804 

175,0 

19,345 

0,0 

188,5 

0,0 

6,95642 

188,5 

17,391 

0,0 

201,9 

0,0 

6,20437 

201,9 

15,511 

0,0 

215,4 

0,0 

5,21732 

215,4 

13,043 

0,0 

228,8 

0,0 

4,09932 

228,8 

10,248 

0,0 

242,3 

0,0 

2,64879 

242,3 

6,622 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:56:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,92380 

40,4 

99,810 

0,0 

53,8 

0,0 

32,03189 

53,8 

80,080 

0,0 

67,3 

0,0 

26,23564 

67,3 

65,589 

0,0 

80,8 

0,0 

21,19033 

80,8 

52,976 

0,0 

94,2 

0,0 

17,43508 

94,2 

43,588 

0,0 

107,7 

0,0 

14,05481 

107,7 

35,137 

0,0 

121,2 

0,0 

11,87389 

121,2 

29,685 

0,0 

134,6 

0,0 

10,43463 

134,6 

26,087 

0,0 

148,1 

0,0 

9,06165 

148,1 

22,654 

0,0 

161,5 

0,0 

7,82597 

161,5 

19,565 

0,0 

175,0 

0,0 

6,81867 

175,0 

17,047 

0,0 

188,5 

0,0 

6,26078 

188,5 

15,652 

0,0 

201,9 

0,0 

5,38036 

201,9 

13,451 

0,0 

215,4 

0,0 

4,65328 

215,4 

11,633 

0,0 

228,8 

0,0 

3,66322 

228,8 

9,158 

0,0 

242,3 

0,0 

2,39127 

242,3 

5,978 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:02:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,83185 

94,2 

39,580 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,10783 

121,2 

27,770 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,19864 

148,1 

20,497 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,84990 

201,9 

12,125 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,31099 

228,8 

8,277 

0,0 

242,3 

0,0 

2,17939 

242,3 

5,448 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:08:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-39% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

15,83185 

94,2 

39,580 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,14898 

175,0 

15,372 

0,0 

188,5 

0,0 

5,38036 

188,5 

13,451 

0,0 

201,9 

0,0 

4,78254 

201,9 

11,956 

0,0 

215,4 

0,0 

4,09932 

215,4 

10,248 

0,0 

228,8 

0,0 

3,27946 

228,8 

8,199 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:14:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

6,14898 

175,0 

15,372 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:20:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-38% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,26031 

40,4 

95,651 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

25,50687 

67,3 

63,767 

0,0 

80,8 

0,0 

20,55778 

80,8 

51,394 

0,0 

94,2 

0,0 

16,59483 

94,2 

41,487 

0,0 

107,7 

0,0 

13,63734 

107,7 

34,093 

0,0 

121,2 

0,0 

11,19814 

121,2 

27,995 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,39860 

148,1 

20,997 

0,0 

161,5 

0,0 

7,24932 

161,5 

18,123 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,44343 

228,8 

8,609 

0,0 

242,3 

0,0 

2,29562 

242,3 

5,739 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:26:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-40% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

31,66370 

53,8 

79,159 

0,0 

67,3 

0,0 

25,27286 

67,3 

63,182 

0,0 

80,8 

0,0 

20,55778 

80,8 

51,394 

0,0 

94,2 

0,0 

16,79721 

94,2 

41,993 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,38323 

121,2 

28,458 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,29742 

148,1 

20,744 

0,0 

161,5 

0,0 

7,24932 

161,5 

18,123 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,64496 

188,5 

14,112 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:32:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

6,09456 

175,0 

15,236 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,18836 

228,8 

7,971 

0,0 

242,3 

0,0 

2,17939 

242,3 

5,448 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:38:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-38% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

7,73804 

148,1 

19,345 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

5,98857 

175,0 

14,971 

0,0 

188,5 

0,0 

5,42272 

188,5 

13,557 

0,0 

201,9 

0,0 

4,78254 

201,9 

11,956 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:44:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,26031 

40,4 

95,651 

0,0 

53,8 

0,0 

31,66370 

53,8 

79,159 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

20,86926 

80,8 

52,173 

0,0 

94,2 

0,0 

16,59483 

94,2 

41,487 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,57455 

121,2 

28,936 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,39860 

148,1 

20,997 

0,0 

161,5 

0,0 

7,24932 

161,5 

18,123 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,32664 

242,3 

5,817 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:50:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-39% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

6,75182 

161,5 

16,880 

0,0 

175,0 

0,0 

6,04110 

175,0 

15,103 

0,0 

188,5 

0,0 

5,42272 

188,5 

13,557 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

3,27946 

228,8 

8,199 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:56:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

23,14909 

67,3 

57,873 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,82597 

148,1 

19,565 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

5,98857 

175,0 

14,971 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:02:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,95428 

67,3 

59,886 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,82597 

148,1 

19,565 

0,0 

161,5 

0,0 

6,75182 

161,5 

16,880 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,95796 

215,4 

9,895 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,12557 

242,3 

5,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:08:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

23,14909 

67,3 

57,873 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,75344 

107,7 

31,884 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,71754 

134,6 

21,794 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,62198 

161,5 

16,555 

0,0 

175,0 

0,0 

5,83632 

175,0 

14,591 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:14:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

23,95428 

67,3 

59,886 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,62198 

161,5 

16,555 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:20:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


327 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,56797 

148,1 

18,920 

0,0 

161,5 

0,0 

6,62198 

161,5 

16,555 

0,0 

175,0 

0,0 

5,88620 

175,0 

14,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:26:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,56797 

148,1 

18,920 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,64496 

175,0 

14,112 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,18836 

228,8 

7,971 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:32:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,75344 

107,7 

31,884 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,56797 

148,1 

18,920 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,73905 

175,0 

14,348 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,13039 

228,8 

7,826 

0,0 

242,3 

0,0 

2,12557 

242,3 

5,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:38:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

24,37825 

67,3 

60,946 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,37672 

161,5 

15,942 

0,0 

175,0 

0,0 

5,69162 

175,0 

14,229 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:44:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

24,37825 

67,3 

60,946 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

161,5 

0,0 

6,37672 

161,5 

15,942 

0,0 

175,0 

0,0 

5,69162 

175,0 

14,229 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:50:22 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  63.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C1  for  17/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 14:00:39 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:12:27 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-26% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

19,39959 

40,4 

48,499 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,19864 

94,2 

20,497 

0,0 

107,7 

0,0 

6,31822 

107,7 

15,796 

0,0 

121,2 

0,0 

27,27468 

121,2 

68,187 

0,0 

134,6 

0,0 

29,62088 

134,6 

74,052 

0,0 

148,1 

0,0 

29,30577 

148,1 

73,264 

0,0 

161,5 

0,0 

28,69523 

161,5 

71,738 

0,0 

175,0 

0,0 

27,82568 

175,0 

69,564 

0,0 

188,5 

0,0 

26,23564 

188,5 

65,589 

0,0 

201,9 

0,0 

23,54481 

201,9 

58,862 

0,0 

215,4 

0,0 

20,86926 

215,4 

52,173 

0,0 

228,8 

0,0 

17,21714 

228,8 

43,043 

0,0 

242,3 

0,0 

11,10783 

242,3 

27,770 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

39,92380 

0,0 

99,810 

17-26% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

39,92380 

13,5 

99,810 

0,0 

26,9 

0,0 

27,00728 

26,9 

67,518 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,55891 

134,6 

16,397 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,70261 

201,9 

9,257 

0,0 

215,4 

0,0 

3,07449 

215,4 

7,686 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

1,13271 

242,3 

2,832 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,74525 

26,9 

64,363 

0,0 

40,4 

0,0 

20,55778 

40,4 

51,394 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

13,50364 

67,3 

33,759 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,14898 

134,6 

15,372 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,64879 

215,4 

6,622 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,31721 

0,0 

88,293 

17-30% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,31721 

13,5 

88,293 

0,0 

26,9 

0,0 

24,37825 

26,9 

60,946 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,00399 

175,0 

10,010 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,45959 

215,4 

6,149 

0,0 

228,8 

0,0 

1,79345 

228,8 

4,484 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-29% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

15,65194 

53,8 

39,130 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,96847 

201,9 

7,421 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,81233 

228,8 

4,531 

0,0 

242,3 

0,0 

0,93571 

242,3 

2,339 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-29% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

23,14909 

26,9 

57,873 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

14,81044 

53,8 

37,026 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,19930 

161,5 

10,498 

0,0 

175,0 

0,0 

3,74286 

175,0 

9,357 

0,0 

188,5 

0,0 

3,27946 

188,5 

8,199 

0,0 

201,9 

0,0 

2,69018 

201,9 

6,725 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,88748 

242,3 

2,219 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-30% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

245-3,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,84544 

80,8 

27,114 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,91816 

201,9 

7,295 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,79345 

228,8 

4,484 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,69162 

134,6 

14,229 

0,0 

148,1 

0,0 

4,99048 

148,1 

12,476 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,40933 

188,5 

8,523 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

15,83185 

53,8 

39,580 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,69162 

134,6 

14,229 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,96847 

201,9 

7,421 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

11,01897 

80,8 

27,547 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,31099 

188,5 

8,277 

0,0 

201,9 

0,0 

2,89364 

201,9 

7,234 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,65194 

53,8 

39,130 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,55891 

121,2 

16,397 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,78399 

175,0 

9,460 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,91816 

201,9 

7,295 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,73911 

228,8 

4,348 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,31721 

0,0 

88,293 

17-26% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,31721 

13,5 

88,293 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

4,99048 

148,1 

12,476 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,82603 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

3,34313 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  64.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C1  for  18/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:56:43 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:08:3 1 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-37% 

245-2% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,94397 

148,1 

22,360 

0,0 

161,5 

0,0 

8,39860 

161,5 

20,997 

0,0 

175,0 

0,0 

7,82597 

175,0 

19,565 

0,0 

188,5 

0,0 

7,32644 

188,5 

18,316 

0,0 

201,9 

0,0 

6,49703 

201,9 

16,243 

0,0 

215,4 

0,0 

5,73905 

215,4 

14,348 

0,0 

228,8 

0,0 

4,53083 

228,8 

11,327 

0,0 

242,3 

0,0 

3,02055 

242,3 

7,551 

0,0 

255,8 

0,0 

0,76862 

255,8 

1,922 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,79455 

53,8 

81,986 

0,0 

67,3 

0,0 

25,50687 

67,3 

63,767 

0,0 

80,8 

0,0 

21,69088 

80,8 

54,227 

0,0 

94,2 

0,0 

17,65860 

94,2 

44,147 

0,0 

107,7 

0,0 

14,34762 

107,7 

35,869 

0,0 

121,2 

0,0 

12,08220 

121,2 

30,206 

0,0 

134,6 

0,0 

10,43463 

134,6 

26,087 

0,0 

148,1 

0,0 

9,18247 

148,1 

22,956 

0,0 

161,5 

0,0 

8,19864 

161,5 

20,497 

0,0 

175,0 

0,0 

7,02740 

175,0 

17,569 

0,0 

188,5 

0,0 

6,55891 

188,5 

16,397 

0,0 

201,9 

0,0 

5,69162 

201,9 

14,229 

0,0 

215,4 

0,0 

4,91918 

215,4 

12,298 

0,0 

228,8 

0,0 

3,86902 

228,8 

9,673 

0,0 

242,3 

0,0 

2,60866 

242,3 

6,522 

0,0 

255,8 

0,0 

0,85233 

255,8 

2,131 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-36% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

25,98813 

67,3 

64,970 

0,0 

80,8 

0,0 

22,03794 

80,8 

55,095 

0,0 

94,2 

0,0 

17,65860 

94,2 

44,147 

0,0 

107,7 

0,0 

14,19970 

107,7 

35,499 

0,0 

121,2 

0,0 

11,77240 

121,2 

29,431 

0,0 

134,6 

0,0 

10,27889 

134,6 

25,697 

0,0 

148,1 

0,0 

8,94397 

148,1 

22,360 

0,0 

161,5 

0,0 

7,65206 

161,5 

19,130 

0,0 

175,0 

0,0 

6,88686 

175,0 

17,217 

0,0 

188,5 

0,0 

6,26078 

188,5 

15,652 

0,0 

201,9 

0,0 

5,38036 

201,9 

13,451 

0,0 

215,4 

0,0 

4,78254 

215,4 

11,956 

0,0 

228,8 

0,0 

3,78399 

228,8 

9,460 

0,0 

242,3 

0,0 

2,56972 

242,3 

6,424 

0,0 

255,8 

0,0 

0,85233 

255,8 

2,131 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,79455 

53,8 

81,986 

0,0 

67,3 

0,0 

25,98813 

67,3 

64,970 

0,0 

80,8 

0,0 

21,52142 

80,8 

53,804 

0,0 

94,2 

0,0 

17,21714 

94,2 

43,043 

0,0 

107,7 

0,0 

14,05481 

107,7 

35,137 

0,0 

121,2 

0,0 

11,97714 

121,2 

29,943 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,71754 

148,1 

21,794 

0,0 

161,5 

0,0 

7,32644 

161,5 

18,316 

0,0 

175,0 

0,0 

6,75182 

175,0 

16,880 

0,0 

188,5 

0,0 

5,93694 

188,5 

14,842 

0,0 

201,9 

0,0 

5,38036 

201,9 

13,451 

0,0 

215,4 

0,0 

4,59124 

215,4 

11,478 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,49524 

242,3 

6,238 

0,0 

255,8 

0,0 

0,81986 

255,8 

2,050 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-40% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

37,73619 

40,4 

94,340 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,28993 

121,2 

28,225 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,64496 

188,5 

14,112 

0,0 

201,9 

0,0 

4,84990 

201,9 

12,125 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,40933 

228,8 

8,523 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,77555 

255,8 

1,939 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,59591 

67,3 

61,490 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,11782 

107,7 

32,795 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

8,19864 

148,1 

20,497 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

6,31822 

175,0 

15,796 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,19930 

215,4 

10,498 

0,0 

228,8 

0,0 

3,37591 

228,8 

8,440 

0,0 

242,3 

0,0 

2,32664 

242,3 

5,817 

0,0 

255,8 

0,0 

0,82775 

255,8 

2,069 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,26031 

40,4 

95,651 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,37254 

107,7 

33,431 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

7,17381 

161,5 

17,935 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,46576 

188,5 

13,664 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,34313 

228,8 

8,358 

0,0 

242,3 

0,0 

2,32664 

242,3 

5,817 

0,0 

255,8 

0,0 

0,79709 

255,8 

1,993 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-39% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,11782 

107,7 

32,795 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

6,75182 

161,5 

16,880 

0,0 

175,0 

0,0 

6,09456 

175,0 

15,236 

0,0 

188,5 

0,0 

5,42272 

188,5 

13,557 

0,0 

201,9 

0,0 

4,78254 

201,9 

11,956 

0,0 

215,4 

0,0 

4,19930 

215,4 

10,498 

0,0 

228,8 

0,0 

3,37591 

228,8 

8,440 

0,0 

242,3 

0,0 

2,23599 

242,3 

5,590 

0,0 

255,8 

0,0 

0,78260 

255,8 

1,956 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,92380 

40,4 

99,810 

0,0 

53,8 

0,0 

30,60825 

53,8 

76,521 

0,0 

67,3 

0,0 

25,98813 

67,3 

64,970 

0,0 

80,8 

0,0 

20,86926 

80,8 

52,173 

0,0 

94,2 

0,0 

17,00458 

94,2 

42,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,67264 

121,2 

29,182 

0,0 

134,6 

0,0 

9,98095 

134,6 

24,952 

0,0 

148,1 

0,0 

8,60857 

148,1 

21,521 

0,0 

161,5 

0,0 

7,40522 

161,5 

18,513 

0,0 

175,0 

0,0 

6,55891 

175,0 

16,397 

0,0 

188,5 

0,0 

5,83632 

188,5 

14,591 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,78260 

255,8 

1,956 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,39728 

94,2 

40,993 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

7,73804 

148,1 

19,345 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,04110 

175,0 

15,103 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,09932 

215,4 

10,248 

0,0 

228,8 

0,0 

3,31099 

228,8 

8,277 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,73578 

255,8 

1,839 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 

0,0 

53,8 

0,0 

31,66370 

53,8 

79,159 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

20,86926 

80,8 

52,173 

0,0 

94,2 

0,0 

17,00458 

94,2 

42,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,63734 

107,7 

34,093 

0,0 

121,2 

0,0 

11,38323 

121,2 

28,458 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,50229 

148,1 

21,256 

0,0 

161,5 

0,0 

7,32644 

161,5 

18,316 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,78978 

255,8 

1,974 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-37% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

31,30389 

53,8 

78,260 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

21,19033 

80,8 

52,976 

0,0 

94,2 

0,0 

17,00458 

94,2 

42,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,47809 

121,2 

28,695 

0,0 

134,6 

0,0 

9,56508 

134,6 

23,913 

0,0 

148,1 

0,0 

8,39860 

148,1 

20,997 

0,0 

161,5 

0,0 

7,24932 

161,5 

18,123 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,13944 

201,9 

12,849 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

0,78978 

255,8 

1,974 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  65.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C1  for  19/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:52:44 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:04:36 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

39,35346 

0,0 

98,384 

17-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

39,35346 

13,5 

98,384 

0,0 

26,9 

0,0 

33,59442 

26,9 

83,986 

0,0 

40,4 

0,0 

33,17252 

40,4 

82,931 

0,0 

53,8 

0,0 

32,97967 

53,8 

82,449 

0,0 

67,3 

0,0 

32,59442 

67,3 

81,486 

0,0 

80,8 

0,0 

32,18967 

80,8 

80,474 

0,0 

94,2 

0,0 

31,40873 

94,2 

78,522 

0,0 

107,7 

0,0 

30,95216 

107,7 

77,380 

0,0 

121,2 

0,0 

29,62088 

121,2 

74,052 

0,0 

134,6 

0,0 

24,59591 

134,6 

61,490 

0,0 

148,1 

0,0 

19,39959 

148,1 

48,499 

0,0 

161,5 

0,0 

18,61312 

161,5 

46,533 

0,0 

175,0 

0,0 

8,50229 

175,0 

21,256 

0,0 

188,5 

0,0 

7,09985 

188,5 

17,750 

0,0 

201,9 

0,0 

5,88620 

201,9 

14,716 

0,0 

215,4 

0,0 

4,65328 

215,4 

11,633 

0,0 

228,8 

0,0 

3,15911 

228,8 

7,898 

0,0 

242,3 

0,0 

1,41124 

242,3 

3,528 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-27% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

26,48791 

26,9 

66,220 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

14,19970 

67,3 

35,499 

0,0 

80,8 

0,0 

11,67264 

80,8 

29,182 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,46576 

148,1 

13,664 

0,0 

161,5 

0,0 

4,99048 

161,5 

12,476 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,73288 

215,4 

6,832 

0,0 

228,8 

0,0 

2,04966 

228,8 

5,124 

0,0 

242,3 

0,0 

1,07607 

242,3 

2,690 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-25% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

26,74507 

26,9 

66,863 

0,0 

40,4 

0,0 

22,03794 

40,4 

55,095 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

13,91284 

67,3 

34,782 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,19864 

107,7 

20,497 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,93451 

228,8 

4,836 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

39,35346 

0,0 

98,384 

17-30% 

245-3,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

39,35346 

13,5 

98,384 

0,0 

26,9 

0,0 

28,10961 

26,9 

70,274 

0,0 

40,4 

0,0 

23,34527 

40,4 

58,363 

0,0 

53,8 

0,0 

18,61312 

53,8 

46,533 

0,0 

67,3 

0,0 

15,13595 

67,3 

37,840 

0,0 

80,8 

0,0 

12,52156 

80,8 

31,304 

0,0 

94,2 

0,0 

10,27889 

94,2 

25,697 

0,0 

107,7 

0,0 

8,71754 

107,7 

21,794 

0,0 

121,2 

0,0 

7,40522 

121,2 

18,513 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,59907 

148,1 

13,998 

0,0 

161,5 

0,0 

4,91918 

161,5 

12,298 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,78399 

188,5 

9,460 

0,0 

201,9 

0,0 

3,27946 

201,9 

8,199 

0,0 

215,4 

0,0 

2,69018 

215,4 

6,725 

0,0 

228,8 

0,0 

2,04966 

228,8 

5,124 

0,0 

242,3 

0,0 

1,13271 

242,3 

2,832 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,26031 

0,0 

95,651 

17-25% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,26031 

13,5 

95,651 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

23,54481 

40,4 

58,862 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

12,63643 

80,8 

31,591 

0,0 

94,2 

0,0 

10,43463 

94,2 

26,087 

0,0 

107,7 

0,0 

8,60857 

107,7 

21,521 

0,0 

121,2 

0,0 

7,32644 

121,2 

18,316 

0,0 

134,6 

0,0 

6,26078 

134,6 

15,652 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,84990 

161,5 

12,125 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,74286 

188,5 

9,357 

0,0 

201,9 

0,0 

3,24852 

201,9 

8,121 

0,0 

215,4 

0,0 

2,69018 

215,4 

6,725 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

1,08969 

242,3 

2,724 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

26,48791 

26,9 

66,220 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,67264 

80,8 

29,182 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

4,00399 

175,0 

10,010 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,02055 

201,9 

7,551 

0,0 

215,4 

0,0 

2,49524 

215,4 

6,238 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-26% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

245-2,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,00728 

26,9 

67,518 

0,0 

40,4 

0,0 

21,86303 

40,4 

54,658 

0,0 

53,8 

0,0 

16,79721 

53,8 

41,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,63734 

67,3 

34,093 

0,0 

80,8 

0,0 

11,38323 

80,8 

28,458 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

3,02055 

201,9 

7,551 

0,0 

215,4 

0,0 

2,45959 

215,4 

6,149 

0,0 

228,8 

0,0 

1,83161 

228,8 

4,579 

0,0 

242,3 

0,0 

1,00100 

242,3 

2,502 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-25% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

10,27889 

94,2 

25,697 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,17381 

121,2 

17,935 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,66322 

188,5 

9,158 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,64879 

215,4 

6,622 

0,0 

228,8 

0,0 

1,95649 

228,8 

4,891 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,26031 

0,0 

95,651 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,26031 

13,5 

95,651 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

23,14909 

40,4 

57,873 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,97143 

67,3 

37,429 

0,0 

80,8 

0,0 

12,18913 

80,8 

30,473 

0,0 

94,2 

0,0 

10,27889 

94,2 

25,697 

0,0 

107,7 

0,0 

8,50229 

107,7 

21,256 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,14898 

134,6 

15,372 

0,0 

148,1 

0,0 

5,46576 

148,1 

13,664 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,69018 

215,4 

6,725 

0,0 

228,8 

0,0 

1,93451 

228,8 

4,836 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

39,35346 

0,0 

98,384 

17-29% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

39,35346 

13,5 

98,384 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

23,34527 

40,4 

58,363 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

9,98095 

94,2 

24,952 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,38036 

148,1 

13,451 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,19930 

175,0 

10,498 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,15911 

201,9 

7,898 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,95649 

228,8 

4,891 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

26,74507 

26,9 

66,863 

0,0 

40,4 

0,0 

22,03794 

40,4 

55,095 

0,0 

53,8 

0,0 

17,65860 

53,8 

44,147 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,82603 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

3,37591 

188,5 

8,440 

0,0 

201,9 

0,0 

2,89364 

201,9 

7,234 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,81233 

228,8 

4,531 

0,0 

242,3 

0,0 

0,97825 

242,3 

2,446 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-26% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

26,48791 

26,9 

66,220 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Ion 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Ion 

Voltage 

Density 

Energy 

Voltage 

Density 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,91284 

67,3 

34,782 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,30429 

161,5 

10,761 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,34313 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,84581 

201,9 

7,115 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,95651 

242,3 

2,391 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,617 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

66,863 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

55,095 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

44,147 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

8,440 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

7,234 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

4,531 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

2,446 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  66.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C1  for  20/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:48:47 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 15:00:39 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-39% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,77496 

242,3 

4,437 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


352 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-41% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,39628 

67,3 

55,991 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,54993 

215,4 

8,875 

0,0 

228,8 

0,0 

2,96847 

228,8 

7,421 

0,0 

242,3 

0,0 

1,95649 

242,3 

4,891 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-2,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,88620 

161,5 

14,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,95796 

201,9 

9,895 

0,0 

215,4 

0,0 

3,44343 

215,4 

8,609 

0,0 

228,8 

0,0 

2,79954 

228,8 

6,999 

0,0 

242,3 

0,0 

1,89199 

242,3 

4,730 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-39% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,17381 

148,1 

17,935 

0,0 

161,5 

0,0 

6,09456 

161,5 

15,236 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,14871 

201,9 

10,372 

0,0 

215,4 

0,0 

3,51370 

215,4 

8,784 

0,0 

228,8 

0,0 

2,84581 

228,8 

7,115 

0,0 

242,3 

0,0 

1,87143 

242,3 

4,679 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

245-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,40933 

215,4 

8,523 

0,0 

228,8 

0,0 

2,71136 

228,8 

6,778 

0,0 

242,3 

0,0 

1,73911 

242,3 

4,348 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-36% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,95642 

148,1 

17,391 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,21732 

175,0 

13,043 

0,0 

188,5 

0,0 

4,65328 

188,5 

11,633 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,71136 

228,8 

6,778 

0,0 

242,3 

0,0 

1,65549 

242,3 

4,139 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-36% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

245-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,10218 

134,6 

20,255 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

5,83632 

161,5 

14,591 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,37591 

215,4 

8,440 

0,0 

228,8 

0,0 

2,69018 

228,8 

6,725 

0,0 

242,3 

0,0 

1,67157 

242,3 

4,179 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-38% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

37,73619 

26,9 

94,340 

0,0 

40,4 

0,0 

30,60825 

40,4 

76,521 

0,0 

53,8 

0,0 

25,50687 

53,8 

63,767 

0,0 

67,3 

0,0 

20,25546 

67,3 

50,639 

0,0 

80,8 

0,0 

16,39728 

80,8 

40,993 

0,0 

94,2 

0,0 

13,24395 

94,2 

33,110 

0,0 

107,7 

0,0 

10,76071 

107,7 

26,902 

0,0 

121,2 

0,0 

9,06165 

121,2 

22,654 

0,0 

134,6 

0,0 

7,24932 

134,6 

18,123 

0,0 

148,1 

0,0 

6,31822 

148,1 

15,796 

0,0 

161,5 

0,0 

5,46576 

161,5 

13,664 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,45959 

228,8 

6,149 

0,0 

242,3 

0,0 

1,55109 

242,3 

3,878 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-37% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,73905 

161,5 

14,348 

0,0 

175,0 

0,0 

5,06386 

175,0 

12,660 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,62426 

242,3 

4,061 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-38% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

13,77371 

94,2 

34,434 

0,0 

107,7 

0,0 

11,57455 

107,7 

28,936 

0,0 

121,2 

0,0 

9,30656 

121,2 

23,266 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,55891 

148,1 

16,397 

0,0 

161,5 

0,0 

5,59907 

161,5 

13,998 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,59418 

242,3 

3,985 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-37% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

38,26031 

26,9 

95,651 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,57455 

107,7 

28,936 

0,0 

121,2 

0,0 

9,30656 

121,2 

23,266 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,64496 

161,5 

14,112 

0,0 

175,0 

0,0 

5,06386 

175,0 

12,660 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,56972 

228,8 

6,424 

0,0 

242,3 

0,0 

1,56519 

242,3 

3,913 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-37% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

14,05481 

94,2 

35,137 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,55392 

161,5 

13,885 

0,0 

175,0 

0,0 

4,84990 

175,0 

12,125 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,86902 

201,9 

9,673 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,60866 

228,8 

6,522 

0,0 

242,3 

0,0 

1,57955 

242,3 

3,949 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  67.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C1  for  21/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:44:51 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:56:43 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

16-27% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,72990 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,65206 

121,2 

19,130 

0,0 

134,6 

0,0 

7,02740 

134,6 

17,569 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,35568 

242,3 

3,389 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

16-27% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,56797 

107,7 

18,920 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,59907 

148,1 

13,998 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,10366 

242,3 

2,759 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

16-27% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,98857 

134,6 

14,971 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

1,06279 

242,3 

2,657 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

16-24,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-3,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,10783 

80,8 

27,770 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,73905 

148,1 

14,348 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,15911 

215,4 

7,898 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,11800 

242,3 

2,795 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

16-26% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

20,55778 

40,4 

51,394 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,37672 

121,2 

15,942 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,51370 

201,9 

8,784 

0,0 

215,4 

0,0 

2,89364 

215,4 

7,234 

0,0 

228,8 

0,0 

2,09965 

228,8 

5,249 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

16-25% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-3,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,19033 

40,4 

52,976 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,63734 

67,3 

34,093 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,23599 

228,8 

5,590 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

16-24% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,01897 

80,8 

27,547 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,14781 

242,3 

2,870 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

16-22% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

245-4% 

0,0 

26,9 

0,0 

26,23564 

26,9 

65,589 

0,0 

40,4 

0,0 

21,19033 

40,4 

52,976 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,91918 

161,5 

12,298 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,58690 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

3,02055 

215,4 

7,551 

0,0 

228,8 

0,0 

2,35851 

228,8 

5,896 

0,0 

242,3 

0,0 

1,26597 

242,3 

3,165 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

16-22% 

245-4,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,78727 

148,1 

14,468 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,41465 

188,5 

11,037 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

16-22% 

245-4,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,27946 

215,4 

8,199 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,24661 

0,0 

88,117 

16-21% 

245-4,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,24661 

13,5 

88,117 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

27,69523 

26,9 

69,238 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88894 

53,8 

44,722 

0,0 

67,3 

0,0 

13,49864 

67,3 

33,747 

0,0 

80,8 

0,0 

12,57455 

80,8 

31,436 

0,0 

94,2 

0,0 

10,43405 

94,2 

26,085 

0,0 

107,7 

0,0 

8,82597 

107,7 

22,065 

0,0 

121,2 

0,0 

7,95642 

121,2 

19,891 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69632 

148,1 

14,241 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,11198 

188,5 

10,280 

0,0 

201,9 

0,0 

3,61299 

201,9 

9,032 

0,0 

215,4 

0,0 

3,27946 

215,4 

8,199 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

16-22% 

245-4,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

26,04311 

26,9 

65,108 

0,0 

40,4 

0,0 

23,25546 

40,4 

58,139 

0,0 

53,8 

0,0 

20,01594 

53,8 

50,040 

0,0 

67,3 

0,0 

17,99407 

67,3 

44,985 

0,0 

80,8 

0,0 

12,76071 

80,8 

31,902 

0,0 

94,2 

0,0 

10,94397 

94,2 

27,360 

0,0 

107,7 

0,0 

9,56797 

107,7 

23,920 

0,0 

121,2 

0,0 

7,75182 

121,2 

19,380 

0,0 

134,6 

0,0 

7,04110 

134,6 

17,603 

0,0 

148,1 

0,0 

6,59907 

148,1 

16,498 

0,0 

161,5 

0,0 

6,21732 

161,5 

15,543 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78254 

175,0 

14,456 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,24286 

201,9 

8,107 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,00366 

242,3 

2,509 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,77587 

0,0 

86,940 

16-20% 

245-4,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,77587 

13,5 

86,940 

0,0 

26,9 

0,0 

28,27468 

26,9 

70,687 

0,0 

40,4 

0,0 

23,52142 

40,4 

58,804 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

19,43508 

53,8 

48,588 

0,0 

67,3 

0,0 

15,05481 

67,3 

37,637 

0,0 

80,8 

0,0 

12,10783 

80,8 

30,270 

0,0 

94,2 

0,0 

10,30656 

94,2 

25,766 

0,0 

107,7 

0,0 

8,91593 

107,7 

22,290 

0,0 

121,2 

0,0 

7,88686 

121,2 

19,717 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,73905 

148,1 

14,348 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,15911 

215,4 

7,898 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,11800 

242,3 

2,795 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

15:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  68.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  29/01/01 


T ime  of  thruster  Start-Up  - 13:13:17 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:25:13 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

89,58511 

0,0 

223,963 

25-47% 

243-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

89,58511 

13,5 

223,963 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,71754 

148,1 

21,794 

0,0 

161,5 

0,0 

8,00797 

161,5 

20,020 

0,0 

175,0 

0,0 

7,32644 

175,0 

18,316 

0,0 

188,5 

0,0 

6,49703 

188,5 

16,243 

0,0 

201,9 

0,0 

5,93694 

201,9 

14,842 

0,0 

215,4 

0,0 

4,99048 

215,4 

12,476 

0,0 

228,8 

0,0 

4,14871 

228,8 

10,372 

0,0 

242,3 

0,0 

2,94310 

242,3 

7,358 

0,0 

255,8 

0,0 

1,16332 

255,8 

2,908 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

25-50% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

32,40873 

40,4 

81,022 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

20,86926 

67,3 

52,173 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

6,14898 

175,0 

15,372 

0,0 

188,5 

0,0 

5,50948 

188,5 

13,774 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,58690 

228,8 

8,967 

0,0 

242,3 

0,0 

2,56972 

242,3 

6,424 

0,0 

255,8 

0,0 

1,14781 

255,8 

2,870 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

25-50% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

245-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78727 

175,0 

14,468 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,14871 

215,4 

10,372 

0,0 

228,8 

0,0 

3,44343 

228,8 

8,609 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

1,21248 

255,8 

3,031 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-47% 

260-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,75344 

107,7 

31,884 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,78727 

188,5 

14,468 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,64879 

242,3 

6,622 

0,0 

255,8 

0,0 

1,26597 

255,8 

3,165 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-52% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

260-2,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,32644 

148,1 

18,316 

0,0 

161,5 

0,0 

6,31822 

161,5 

15,796 

0,0 

175,0 

0,0 

5,88620 

175,0 

14,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,34313 

228,8 

8,358 

0,0 

242,3 

0,0 

2,45959 

242,3 

6,149 

0,0 

255,8 

0,0 

1,13271 

255,8 

2,832 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-47% 

260-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

6,95642 

161,5 

17,391 

0,0 

175,0 

0,0 

6,04110 

175,0 

15,103 

0,0 

188,5 

0,0 

5,59907 

188,5 

13,998 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,47198 

215,4 

11,180 

0,0 

228,8 

0,0 

3,78399 

228,8 

9,460 

0,0 

242,3 

0,0 

2,64879 

242,3 

6,622 

0,0 

255,8 

0,0 

1,17926 

255,8 

2,948 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-51% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

260-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,05481 

94,2 

35,137 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,26078 

161,5 

15,652 

0,0 

175,0 

0,0 

5,59907 

175,0 

13,998 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,40933 

228,8 

8,523 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

1,07607 

255,8 

2,690 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-47% 

260-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,59907 

188,5 

13,998 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,54993 

228,8 

8,875 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

1,11800 

255,8 

2,795 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-47% 

260-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,14909 

67,3 

57,873 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,95642 

161,5 

17,391 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,64496 

188,5 

14,112 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

1,08969 

255,8 

2,724 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-48% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 
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Time 

DRT3-2 

DRT3-2 

Bias 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Ion 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Ion 

Current 

Voltage 

Density 

Energy 

Voltage 

Density 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,31822 

175,0 

15,796 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,54993 

228,8 

8,875 

0,0 

242,3 

0,0 

2,56972 

242,3 

6,424 

0,0 

255,8 

0,0 

1,04983 

255,8 

1,04983 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  69.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  30/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:09:25 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 14:21:21 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-27% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

10,12773 

94,2 

25,319 

0,0 

107,7 

0,0 

8,50229 

107,7 

21,256 

0,0 

121,2 

0,0 

7,32644 

121,2 

18,316 

0,0 

134,6 

0,0 

6,62198 

134,6 

16,555 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,19930 

188,5 

10,498 

0,0 

201,9 

0,0 

3,58690 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

2,94310 

215,4 

7,358 

0,0 

228,8 

0,0 

2,15214 

228,8 

5,380 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


372 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-24,7% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

23,14909 

40,4 

57,873 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

10,12773 

94,2 

25,319 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,50948 

148,1 

13,774 

0,0 

161,5 

0,0 

4,84990 

161,5 

12,125 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,75474 

215,4 

6,887 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

41,11556 

0,0 

102,789 

17-29% 

0,0 

13,5 

0,0 

41,11556 

13,5 

102,789 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

29,62088 

26,9 

74,052 

0,0 

40,4 

0,0 

24,81750 

40,4 

62,044 

0,0 

53,8 

0,0 

19,39959 

53,8 

48,499 

0,0 

67,3 

0,0 

15,65194 

67,3 

39,130 

0,0 

80,8 

0,0 

12,99407 

80,8 

32,485 

0,0 

94,2 

0,0 

10,59516 

94,2 

26,488 

0,0 

107,7 

0,0 

9,06165 

107,7 

22,654 

0,0 

121,2 

0,0 

7,56797 

121,2 

18,920 

0,0 

134,6 

0,0 

6,68627 

134,6 

16,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,00399 

188,5 

10,010 

0,0 

201,9 

0,0 

3,47821 

201,9 

8,696 

0,0 

215,4 

0,0 

2,84581 

215,4 

7,115 

0,0 

228,8 

0,0 

2,07435 

228,8 

5,186 

0,0 

242,3 

0,0 

1,03718 

242,3 

2,593 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


373 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-25% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,61312 

53,8 

46,533 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,46576 

148,1 

13,664 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,96726 

242,3 

2,418 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-30,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,19864 

107,7 

20,497 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,64879 

215,4 

6,622 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


374 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40,51092 

0,0 

101,277 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

40,51092 

13,5 

101,277 

0,0 

26,9 

0,0 

29,94285 

26,9 

74,857 

0,0 

40,4 

0,0 

24,81750 

40,4 

62,044 

0,0 

53,8 

0,0 

19,13015 

53,8 

47,825 

0,0 

67,3 

0,0 

15,65194 

67,3 

39,130 

0,0 

80,8 

0,0 

12,75344 

80,8 

31,884 

0,0 

94,2 

0,0 

10,59516 

94,2 

26,488 

0,0 

107,7 

0,0 

8,71754 

107,7 

21,794 

0,0 

121,2 

0,0 

7,32644 

121,2 

18,316 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,64496 

148,1 

14,112 

0,0 

161,5 

0,0 

4,99048 

161,5 

12,476 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,86902 

188,5 

9,673 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,77696 

215,4 

6,942 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,22625 

0,0 

93,066 

17-26,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,22625 

13,5 

93,066 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

23,34527 

40,4 

58,363 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,93571 

242,3 

2,339 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


375 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-26,6% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,87389 

80,8 

29,685 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,87143 

228,8 

4,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-26% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


376 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

28,10961 

26,9 

70,274 

0,0 

40,4 

0,0 

22,39628 

40,4 

55,991 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,87143 

228,8 

4,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-28% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

23,14909 

40,4 

57,873 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

10,12773 

94,2 

25,319 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,50948 

148,1 

13,774 

0,0 

161,5 

0,0 

4,84990 

161,5 

12,125 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,75474 

215,4 

6,887 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  70.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  31/01/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 13:05:23 

T ime  of  thruster  Switching  Off  - 14:17:19 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

17-25% 

245-3,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,72990 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,65206 

121,2 

19,130 

0,0 

134,6 

0,0 

7,02740 

134,6 

17,569 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,35568 

242,3 

3,389 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-24% 

245-3,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,98857 

134,6 

14,971 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

1,06279 

242,3 

2,657 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-24% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

245-3,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,56797 

107,7 

18,920 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,59907 

148,1 

13,998 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,10366 

242,3 

2,759 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:25:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-26% 

245-3,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,10783 

80,8 

27,770 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,73905 

148,1 

14,348 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,15911 

215,4 

7,898 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,11800 

242,3 

2,795 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:31:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-24% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

245-3,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

20,55778 

40,4 

51,394 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,37672 

121,2 

15,942 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,51370 

201,9 

8,784 

0,0 

215,4 

0,0 

2,89364 

215,4 

7,234 

0,0 

228,8 

0,0 

2,09965 

228,8 

5,249 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:37:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-25% 

245-3,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,19033 

40,4 

52,976 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,63734 

67,3 

34,093 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,23599 

228,8 

5,590 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:43:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-25% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-3,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,01897 

80,8 

27,547 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,14781 

242,3 

2,870 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:49:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-25% 

245-3,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

26,23564 

26,9 

65,589 

0,0 

40,4 

0,0 

21,19033 

40,4 

52,976 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,91918 

161,5 

12,298 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,58690 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

3,02055 

215,4 

7,551 

0,0 

228,8 

0,0 

2,35851 

228,8 

5,896 

0,0 

242,3 

0,0 

1,26597 

242,3 

3,165 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:55:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-26% 

245-3,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,78727 

148,1 

14,468 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,41465 

188,5 

11,037 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:01:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-28% 

245-3,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,27946 

215,4 

8,199 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:07:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,24661 

0,0 

88,117 

17-28% 

245-3,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,24661 

13,5 

88,117 

0,0 

26,9 

0,0 

27,69523 

26,9 

69,238 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88894 

53,8 

44,722 

0,0 

67,3 

0,0 

13,49864 

67,3 

33,747 

0,0 

80,8 

0,0 

12,57455 

80,8 

31,436 

0,0 

94,2 

0,0 

10,43405 

94,2 

26,085 

0,0 

107,7 

0,0 

8,82597 

107,7 

22,065 

0,0 

121,2 

0,0 

7,95642 

121,2 

19,891 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69632 

148,1 

14,241 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,11198 

188,5 

10,280 

0,0 

201,9 

0,0 

3,61299 

201,9 

9,032 

0,0 

215,4 

0,0 

3,27946 

215,4 

8,199 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:13:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-26% 

245-3,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

26,04311 

26,9 

65,108 

0,0 

40,4 

0,0 

23,25546 

40,4 

58,139 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Ion 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Ion 

Voltage 

Density 

Energy 

Voltage 

Density 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

20,01594 

53,8 

50,040 

0,0 

67,3 

0,0 

17,99407 

67,3 

44,985 

0,0 

80,8 

0,0 

12,76071 

80,8 

31,902 

0,0 

94,2 

0,0 

10,94397 

94,2 

27,360 

0,0 

107,7 

0,0 

9,56797 

107,7 

23,920 

0,0 

121,2 

0,0 

7,75182 

121,2 

19,380 

0,0 

134,6 

0,0 

7,04110 

134,6 

17,603 

0,0 

148,1 

0,0 

6,59907 

148,1 

16,498 

0,0 

161,5 

0,0 

6,21732 

161,5 

15,543 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78254 

175,0 

14,456 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,24286 

201,9 

8,107 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,00366 

242,3 

2,509 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

14:19:01 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  71.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  06/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:41:43 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:53:43 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

25-39% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,39940 

53,8 

70,999 

0,0 

67,3 

0,0 

23,14909 

67,3 

57,873 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,39860 

148,1 

20,997 

0,0 

161,5 

0,0 

7,91593 

161,5 

19,790 

0,0 

175,0 

0,0 

7,24932 

175,0 

18,123 

0,0 

188,5 

0,0 

6,68627 

188,5 

16,716 

0,0 

201,9 

0,0 

6,09456 

201,9 

15,236 

0,0 

215,4 

0,0 

5,29758 

215,4 

13,244 

0,0 

228,8 

0,0 

4,25115 

228,8 

10,628 

0,0 

242,3 

0,0 

2,73288 

242,3 

6,832 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,59638 

0,0 

231,491 

25-38% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

92,59638 

13,5 

231,491 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,37254 

107,7 

33,431 

0,0 

121,2 

0,0 

11,28993 

121,2 

28,225 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

7,48571 

161,5 

18,714 

0,0 

175,0 

0,0 

6,68627 

175,0 

16,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,93694 

188,5 

14,842 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,59124 

215,4 

11,478 

0,0 

228,8 

0,0 

3,66322 

228,8 

9,158 

0,0 

242,3 

0,0 

2,49524 

242,3 

6,238 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:58:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93,38109 

0,0 

233,453 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

93,38109 

13,5 

233,453 

245-2,0% 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,95428 

67,3 

59,886 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,59483 

94,2 

41,487 

0,0 

107,7 

0,0 

13,37254 

107,7 

33,431 

0,0 

121,2 

0,0 

11,10783 

121,2 

27,770 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,60857 

148,1 

21,521 

0,0 

161,5 

0,0 

7,24932 

161,5 

18,123 

0,0 

175,0 

0,0 

6,55891 

175,0 

16,397 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,29758 

201,9 

13,244 

0,0 

215,4 

0,0 

4,59124 

215,4 

11,478 

0,0 

228,8 

0,0 

3,66322 

228,8 

9,158 

0,0 

242,3 

0,0 

2,49524 

242,3 

6,238 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93,38109 

0,0 

233,453 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

93,38109 

13,5 

233,453 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,75344 

107,7 

31,884 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,73804 

148,1 

19,345 

0,0 

161,5 

0,0 

6,75182 

161,5 

16,880 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,78254 

201,9 

11,956 

0,0 

215,4 

0,0 

4,14871 

215,4 

10,372 

0,0 

228,8 

0,0 

3,31099 

228,8 

8,277 

0,0 

242,3 

0,0 

2,29562 

242,3 

5,739 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:10:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,82474 

0,0 

229,562 

25-37% 

0,0 

13,5 

0,0 

91,82474 

13,5 

229,562 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

24,37825 

67,3 

60,946 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,63734 

107,7 

34,093 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,50229 

148,1 

21,256 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,47198 

215,4 

11,180 

0,0 

228,8 

0,0 

3,58690 

228,8 

8,967 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:16:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,59638 

0,0 

231,491 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

92,59638 

13,5 

231,491 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,95428 

67,3 

59,886 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,10783 

121,2 

27,770 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,69162 

188,5 

14,229 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,47198 

215,4 

11,180 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:22:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,59638 

0,0 

231,491 

25-37% 

0,0 

13,5 

0,0 

92,59638 

13,5 

231,491 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,38036 

188,5 

13,451 

0,0 

201,9 

0,0 

4,78254 

201,9 

11,956 

0,0 

215,4 

0,0 

4,19930 

215,4 

10,498 

0,0 

228,8 

0,0 

3,31099 

228,8 

8,277 

0,0 

242,3 

0,0 

2,20733 

242,3 

5,518 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,82474 

0,0 

229,562 

25-38% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

91,82474 

13,5 

229,562 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

7,73804 

148,1 

19,345 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,88620 

175,0 

14,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,38036 

188,5 

13,451 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,09932 

215,4 

10,248 

0,0 

228,8 

0,0 

3,37591 

228,8 

8,440 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,59638 

0,0 

231,491 

25-38% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

92,59638 

13,5 

231,491 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,10783 

121,2 

27,770 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,17381 

161,5 

17,935 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,64496 

188,5 

14,112 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,39127 

242,3 

5,978 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,82474 

0,0 

229,562 

25-38% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

91,82474 

13,5 

229,562 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

22,39628 

67,3 

55,991 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,56797 

148,1 

18,920 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,38036 

188,5 

13,451 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

3,95796 

215,4 

9,895 

0,0 

228,8 

0,0 

3,34313 

228,8 

8,358 

0,0 

242,3 

0,0 

2,20733 

242,3 

5,518 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,06586 

0,0 

227,665 

25-37% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

91,06586 

13,5 

227,665 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

8,39860 

148,1 

20,997 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,45959 

242,3 

6,149 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:52:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,59638 

0,0 

231,491 

25-38% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

92,59638 

13,5 

231,491 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

28,39940 

53,8 

70,999 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

11,19814 

121,2 

27,995 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

8,19864 

148,1 

20,497 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,59907 

188,5 

13,998 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,58690 

228,8 

8,967 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:58:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  72.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  07/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:37:47 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:49:47 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-26% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

19,39959 

40,4 

48,499 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,19864 

94,2 

20,497 

0,0 

107,7 

0,0 

6,31822 

107,7 

15,796 

0,0 

121,2 

0,0 

27,27468 

121,2 

68,187 

0,0 

134,6 

0,0 

29,62088 

134,6 

74,052 

0,0 

148,1 

0,0 

29,30577 

148,1 

73,264 

0,0 

161,5 

0,0 

28,69523 

161,5 

71,738 

0,0 

175,0 

0,0 

27,82568 

175,0 

69,564 

0,0 

188,5 

0,0 

26,23564 

188,5 

65,589 

0,0 

201,9 

0,0 

23,54481 

201,9 

58,862 

0,0 

215,4 

0,0 

20,86926 

215,4 

52,173 

0,0 

228,8 

0,0 

17,21714 

228,8 

43,043 

0,0 

242,3 

0,0 

11,10783 

242,3 

27,770 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

39,92380 

0,0 

99,810 

17-26% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

39,92380 

13,5 

99,810 

0,0 

26,9 

0,0 

27,00728 

26,9 

67,518 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,55891 

134,6 

16,397 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,70261 

201,9 

9,257 

0,0 

215,4 

0,0 

3,07449 

215,4 

7,686 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

1,13271 

242,3 

2,832 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,74525 

26,9 

64,363 

0,0 

40,4 

0,0 

20,55778 

40,4 

51,394 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

13,50364 

67,3 

33,759 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,14898 

134,6 

15,372 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,64879 

215,4 

6,622 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:58:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,31721 

0,0 

88,293 

17-30% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,31721 

13,5 

88,293 

0,0 

26,9 

0,0 

24,37825 

26,9 

60,946 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,00399 

175,0 

10,010 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,45959 

215,4 

6,149 

0,0 

228,8 

0,0 

1,79345 

228,8 

4,484 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-29% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

15,65194 

53,8 

39,130 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,96847 

201,9 

7,421 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,81233 

228,8 

4,531 

0,0 

242,3 

0,0 

0,93571 

242,3 

2,339 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:10:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-29% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

23,14909 

26,9 

57,873 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

14,81044 

53,8 

37,026 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,19930 

161,5 

10,498 

0,0 

175,0 

0,0 

3,74286 

175,0 

9,357 

0,0 

188,5 

0,0 

3,27946 

188,5 

8,199 

0,0 

201,9 

0,0 

2,69018 

201,9 

6,725 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,88748 

242,3 

2,219 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:16:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-30% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

245-3,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,84544 

80,8 

27,114 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,91816 

201,9 

7,295 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,79345 

228,8 

4,484 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:22:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,69162 

134,6 

14,229 

0,0 

148,1 

0,0 

4,99048 

148,1 

12,476 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,40933 

188,5 

8,523 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

15,83185 

53,8 

39,580 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,69162 

134,6 

14,229 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,96847 

201,9 

7,421 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

11,01897 

80,8 

27,547 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,31099 

188,5 

8,277 

0,0 

201,9 

0,0 

2,89364 

201,9 

7,234 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,65194 

53,8 

39,130 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,55891 

121,2 

16,397 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,78399 

175,0 

9,460 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,91816 

201,9 

7,295 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,73911 

228,8 

4,348 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,31721 

0,0 

88,293 

17-26% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,31721 

13,5 

88,293 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

4,99048 

148,1 

12,476 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,82603 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

3,34313 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:52:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  73.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  08/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12:33:51 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:45:51 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,22625 

0,0 

93,066 

17-27% 

245-4,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,22625 

13,5 

93,066 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

22,39628 

40,4 

55,991 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,19970 

67,3 

35,499 

0,0 

80,8 

0,0 

11,87389 

80,8 

29,685 

0,0 

94,2 

0,0 

9,98095 

94,2 

24,952 

0,0 

107,7 

0,0 

8,71754 

107,7 

21,794 

0,0 

121,2 

0,0 

7,91593 

121,2 

19,790 

0,0 

134,6 

0,0 

7,40522 

134,6 

18,513 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

6,37672 

161,5 

15,942 

0,0 

175,0 

0,0 

5,83632 

175,0 

14,591 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,82603 

215,4 

9,565 

0,0 

228,8 

0,0 

2,79954 

228,8 

6,999 

0,0 

242,3 

0,0 

1,30433 

242,3 

3,261 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-24,7% 

245-3,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

22,21566 

40,4 

55,539 

0,0 

53,8 

0,0 

17,65860 

53,8 

44,147 

0,0 

67,3 

0,0 

14,34762 

67,3 

35,869 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

7,40522 

121,2 

18,513 

0,0 

134,6 

0,0 

6,75182 

134,6 

16,880 

0,0 

148,1 

0,0 

6,04110 

148,1 

15,103 

0,0 

161,5 

0,0 

5,59907 

161,5 

13,998 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,59124 

188,5 

11,478 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,37591 

215,4 

8,440 

0,0 

228,8 

0,0 

2,35851 

228,8 

5,896 

0,0 

242,3 

0,0 

1,10366 

242,3 

2,759 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-25% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

245-3,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

13,91284 

67,3 

34,782 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

7,09985 

121,2 

17,750 

0,0 

134,6 

0,0 

6,49703 

134,6 

16,243 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,23599 

228,8 

5,590 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-26,6% 

245-3% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

26,74507 

26,9 

66,863 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

16,79721 

53,8 

41,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,26078 

134,6 

15,652 

0,0 

148,1 

0,0 

5,73905 

148,1 

14,348 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,78399 

201,9 

9,460 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

0,96726 

242,3 

2,418 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:58:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-24% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

245-3,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,50687 

26,9 

63,767 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,24932 

107,7 

18,123 

0,0 

121,2 

0,0 

6,37672 

121,2 

15,942 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,37591 

201,9 

8,440 

0,0 

215,4 

0,0 

2,79954 

215,4 

6,999 

0,0 

228,8 

0,0 

2,02555 

228,8 

5,064 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-25% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

13,91284 

67,3 

34,782 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,55392 

148,1 

13,885 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,65328 

175,0 

11,633 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,17939 

228,8 

5,448 

0,0 

242,3 

0,0 

1,02483 

242,3 

2,562 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:10:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,31721 

0,0 

88,293 

17-22,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,31721 

13,5 

88,293 

245-3,4% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

13,91284 

67,3 

34,782 

0,0 

80,8 

0,0 

11,10783 

80,8 

27,770 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,64496 

148,1 

14,112 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,65328 

175,0 

11,633 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,62466 

201,9 

9,062 

0,0 

215,4 

0,0 

2,99429 

215,4 

7,486 

0,0 

228,8 

0,0 

2,17939 

228,8 

5,448 

0,0 

242,3 

0,0 

1,00100 

242,3 

2,502 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

13:16:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,7299 

0,0 

91,825 

17-27% 

245-3% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,7299 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

22,03794 

40,4 

55,095 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,28993 

80,8 

28,225 

0,0 

94,2 

0,0 

9,182474 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,825972 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,818669 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

6,094562 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,553916 

148,1 

13,885 

0,0 

161,5 

0,0 

5,139444 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,591237 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,099319 

188,5 

10,248 

0,0 

201,9 

0,0 

3,586904 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

2,994285 

215,4 

7,486 

0,0 

228,8 

0,0 

2,152142 

228,8 

5,380 

0,0 

242,3 

0,0 

0,989491 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:22:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,22625 

0,0 

93,066 

17-28,5% 

245-3,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,22625 

13,5 

93,066 

0,0 

26,9 

0,0 

27,00728 

26,9 

67,518 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

13,91284 

67,3 

34,782 

0,0 

80,8 

0,0 

11,10783 

80,8 

27,770 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,14898 

134,6 

15,372 

0,0 

148,1 

0,0 

5,50948 

148,1 

13,774 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,65328 

175,0 

11,633 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,58690 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

2,96847 

215,4 

7,421 

0,0 

228,8 

0,0 

2,12557 

228,8 

5,314 

0,0 

242,3 

0,0 

0,97825 

242,3 

2,446 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-28,4% 

245-3,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,02740 

107,7 

17,569 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,86902 

188,5 

9,673 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,73288 

215,4 

6,832 

0,0 

228,8 

0,0 

1,97898 

228,8 

4,947 

0,0 

242,3 

0,0 

0,88748 

242,3 

2,219 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-27% 

245-3,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

15,83185 

53,8 

39,580 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,30429 

175,0 

10,761 

0,0 

188,5 

0,0 

3,82603 

188,5 

9,565 

0,0 

201,9 

0,0 

3,24852 

201,9 

8,121 

0,0 

215,4 

0,0 

2,71136 

215,4 

6,778 

0,0 

228,8 

0,0 

1,97898 

228,8 

4,947 

0,0 

242,3 

0,0 

0,88748 

242,3 

2,219 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-28% 

245-3,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

26,48791 

26,9 

66,220 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,50364 

67,3 

33,759 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,82930 

107,7 

22,073 

0,0 

121,2 

0,0 

7,91593 

121,2 

19,790 

0,0 

134,6 

0,0 

7,40522 

134,6 

18,513 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

6,31822 

161,5 

15,796 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

3,82603 

215,4 

9,565 

0,0 

228,8 

0,0 

2,77696 

228,8 

6,942 

0,0 

242,3 

0,0 

1,30433 

242,3 

3,261 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  74.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  13/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 12: 14:28 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:26:28 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:10:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:16:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

92,59638 

0,0 

231,491 

20-38% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

92,59638 

13,5 

231,491 

0,0 

26,9 

0,0 

72,49322 

26,9 

181,233 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

11,28993 

121,2 

28,225 

0,0 

134,6 

0,0 

10,12773 

134,6 

25,319 

0,0 

148,1 

0,0 

9,30656 

148,1 

23,266 

0,0 

161,5 

0,0 

8,50229 

161,5 

21,256 

0,0 

175,0 

0,0 

7,56797 

175,0 

18,920 

0,0 

188,5 

0,0 

6,95642 

188,5 

17,391 

0,0 

201,9 

0,0 

6,26078 

201,9 

15,652 

0,0 

215,4 

0,0 

5,38036 

215,4 

13,451 

0,0 

228,8 

0,0 

4,14871 

228,8 

10,372 

0,0 

242,3 

0,0 

2,73288 

242,3 

6,832 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


407 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:22:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-45% 

245-2,1%, 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

71,55175 

26,9 

178,879 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

8,60857 

134,6 

21,521 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

6,14898 

175,0 

15,372 

0,0 

188,5 

0,0 

5,42272 

188,5 

13,557 

0,0 

201,9 

0,0 

4,84990 

201,9 

12,125 

0,0 

215,4 

0,0 

4,19930 

215,4 

10,498 

0,0 

228,8 

0,0 

3,37591 

228,8 

8,440 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

245-2,0% 

0,0 

26,9 

0,0 

71,55175 

26,9 

178,879 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,14909 

67,3 

57,873 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,40933 

228,8 

8,523 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:34:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,06586 

0,0 

227,665 

20-40% 

245-2,0%, 

0,0 

13,5 

0,0 

91,06586 

13,5 

227,665 

0,0 

26,9 

0,0 

71,55175 

26,9 

178,879 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,39940 

53,8 

70,999 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,50948 

188,5 

13,774 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,34313 

228,8 

8,358 

0,0 

242,3 

0,0 

2,23599 

242,3 

5,590 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:40:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,06586 

0,0 

227,665 

20-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

91,06586 

13,5 

227,665 

245-2,0% 

0,0 

26,9 

0,0 

72,49322 

26,9 

181,233 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,52156 

107,7 

31,304 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,82597 

148,1 

19,565 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,69162 

188,5 

14,229 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,44343 

228,8 

8,609 

0,0 

242,3 

0,0 

2,29562 

242,3 

5,739 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:46:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-49% 

245-2,1%, 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

21,86303 

67,3 

54,658 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,60857 

134,6 

21,521 

0,0 

148,1 

0,0 

7,24932 

148,1 

18,123 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,73905 

175,0 

14,348 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

3,27946 

228,8 

8,199 

0,0 

242,3 

0,0 

2,23599 

242,3 

5,590 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,06586 

0,0 

227,665 

20-44% 

0,0 

13,5 

0,0 

91,06586 

13,5 

227,665 

245-2,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

37,73619 

40,4 

94,340 

0,0 

53,8 

0,0 

30,27189 

53,8 

75,680 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

6,95642 

161,5 

17,391 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,45959 

242,3 

6,149 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:58:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

91,06586 

0,0 

227,665 

20-45% 

245-2,1%, 

0,0 

13,5 

0,0 

91,06586 

13,5 

227,665 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,44343 

228,8 

8,609 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-45% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

37,73619 

40,4 

94,340 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,39127 

242,3 

5,978 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:10:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-47% 

245-2,3%, 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,69162 

175,0 

14,229 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,17939 

242,3 

5,448 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:16:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-45% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,24932 

148,1 

18,123 

0,0 

161,5 

0,0 

6,43631 

161,5 

16,091 

0,0 

175,0 

0,0 

5,69162 

175,0 

14,229 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

3,95796 

215,4 

9,895 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,17939 

242,3 

5,448 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:22:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

20-45% 

245-2,2%, 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

73,65447 

26,9 

184,136 

0,0 

40,4 

0,0 

35,43729 

40,4 

88,593 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

27,86578 

53,8 

69,664 

0,0 

67,3 

0,0 

21,54686 

67,3 

53,867 

0,0 

80,8 

0,0 

18,37541 

80,8 

45,939 

0,0 

94,2 

0,0 

13,24564 

94,2 

33,114 

0,0 

107,7 

0,0 

11,36547 

107,7 

28,414 

0,0 

121,2 

0,0 

9,37596 

121,2 

23,440 

0,0 

134,6 

0,0 

8,04674 

134,6 

20,117 

0,0 

148,1 

0,0 

7,16745 

148,1 

17,919 

0,0 

161,5 

0,0 

6,95376 

161,5 

17,384 

0,0 

175,0 

0,0 

5,17536 

175,0 

12,938 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,97586 

201,9 

12,440 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

2,46967 

228,8 

6,174 

0,0 

242,3 

0,0 

2,17939 

242,3 

5,448 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:28:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


413 


Annex  75.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  17/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :58:43 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:10:47 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:04:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

89,58511 

0,0 

223,963 

25-39% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

89,58511 

13,5 

223,963 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

21,86303 

67,3 

54,658 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

12,08220 

107,7 

30,206 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,71754 

134,6 

21,794 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,68627 

161,5 

16,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78727 

175,0 

14,468 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,86902 

215,4 

9,673 

0,0 

228,8 

0,0 

3,07449 

228,8 

7,686 

0,0 

242,3 

0,0 

1,95649 

242,3 

4,891 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:10:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

89,58511 

0,0 

223,963 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

89,58511 

13,5 

223,963 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,71754 

134,6 

21,794 

0,0 

148,1 

0,0 

7,56797 

148,1 

18,920 

0,0 

161,5 

0,0 

6,68627 

161,5 

16,716 

0,0 

175,0 

0,0 

6,04110 

175,0 

15,103 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,15911 

228,8 

7,898 

0,0 

242,3 

0,0 

2,04966 

242,3 

5,124 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:16:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-39% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

245-2,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

32,03189 

40,4 

80,080 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,66322 

215,4 

9,158 

0,0 

228,8 

0,0 

2,89364 

228,8 

7,234 

0,0 

242,3 

0,0 

1,85131 

242,3 

4,628 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:22:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

31,30389 

40,4 

78,260 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

7,02740 

148,1 

17,569 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,30429 

201,9 

10,761 

0,0 

215,4 

0,0 

3,58690 

215,4 

8,967 

0,0 

228,8 

0,0 

2,91816 

228,8 

7,295 

0,0 

242,3 

0,0 

1,83161 

242,3 

4,579 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:28:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-37% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

37,73619 

26,9 

94,340 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

25,98813 

53,8 

64,970 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,54993 

215,4 

8,875 

0,0 

228,8 

0,0 

2,84581 

228,8 

7,115 

0,0 

242,3 

0,0 

1,87143 

242,3 

4,679 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:34:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-38% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

28,39940 

53,8 

70,999 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,24932 

148,1 

18,123 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,83632 

175,0 

14,591 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,78399 

215,4 

9,460 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

1,97898 

242,3 

4,947 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:40:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

37,73619 

26,9 

94,340 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,00458 

80,8 

42,511 

0,0 

94,2 

0,0 

14,05481 

94,2 

35,137 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

7,02740 

148,1 

17,569 

0,0 

161,5 

0,0 

6,09456 

161,5 

15,236 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,62466 

215,4 

9,062 

0,0 

228,8 

0,0 

2,86952 

228,8 

7,174 

0,0 

242,3 

0,0 

1,85131 

242,3 

4,628 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:46:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-37% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,08220 

107,7 

30,206 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,73905 

175,0 

14,348 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

3,86902 

215,4 

9,673 

0,0 

228,8 

0,0 

3,07449 

228,8 

7,686 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-37% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,24932 

148,1 

18,123 

0,0 

161,5 

0,0 

6,43631 

161,5 

16,091 

0,0 

175,0 

0,0 

5,73905 

175,0 

14,348 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

3,78399 

215,4 

9,460 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

1,97898 

242,3 

4,947 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-36% 

245-1,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

41,73852 

26,9 

104,346 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

12,52156 

107,7 

31,304 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,31822 

161,5 

15,796 

0,0 

175,0 

0,0 

5,55392 

175,0 

13,885 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,41465 

201,9 

11,037 

0,0 

215,4 

0,0 

3,74286 

215,4 

9,357 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

1,95649 

242,3 

4,891 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-37% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,64496 

175,0 

14,112 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,78399 

215,4 

9,460 

0,0 

228,8 

0,0 

3,07449 

228,8 

7,686 

0,0 

242,3 

0,0 

1,93451 

242,3 

4,836 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:10:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-36% 

245-1,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

28,39940 

53,8 

70,999 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,24932 

148,1 

18,123 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,83632 

175,0 

14,591 

0,0 

188,5 

0,0 

5,06386 

188,5 

12,660 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,78399 

215,4 

9,460 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

1,97898 

242,3 

4,947 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:16:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  76.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  18/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :54:47 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:06:51 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:52:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-29% 

245-3,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

25,74525 

26,9 

64,363 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

7,09985 

121,2 

17,750 

0,0 

134,6 

0,0 

6,14898 

134,6 

15,372 

0,0 

148,1 

0,0 

5,50948 

148,1 

13,774 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

4,00399 

188,5 

10,010 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,75474 

215,4 

6,887 

0,0 

228,8 

0,0 

2,02555 

228,8 

5,064 

0,0 

242,3 

0,0 

1,02483 

242,3 

2,562 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:04:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-29% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,19930 

175,0 

10,498 

0,0 

188,5 

0,0 

3,66322 

188,5 

9,158 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,95651 

242,3 

2,391 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:10:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-29% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

22,95619 

26,9 

57,390 

0,0 

40,4 

0,0 

18,36495 

40,4 

45,912 

0,0 

53,8 

0,0 

14,34762 

53,8 

35,869 

0,0 

67,3 

0,0 

11,87389 

67,3 

29,685 

0,0 

80,8 

0,0 

9,83837 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,60857 

94,2 

21,521 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,25115 

161,5 

10,628 

0,0 

175,0 

0,0 

3,78399 

175,0 

9,460 

0,0 

188,5 

0,0 

3,34313 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,84581 

201,9 

7,115 

0,0 

215,4 

0,0 

2,29562 

215,4 

5,739 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,86955 

242,3 

2,174 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:16:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

23,95428 

26,9 

59,886 

0,0 

40,4 

0,0 

19,39959 

40,4 

48,499 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,02055 

201,9 

7,551 

0,0 

215,4 

0,0 

2,45959 

215,4 

6,149 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,90617 

242,3 

2,265 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:22:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,29796 

67,3 

30,745 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,82930 

94,2 

22,073 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,75685 

228,8 

4,392 

0,0 

242,3 

0,0 

0,87843 

242,3 

2,196 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:28:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31,30389 

0,0 

78,260 

17-25% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

31,30389 

13,5 

78,260 

0,0 

26,9 

0,0 

22,21566 

26,9 

55,539 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,82603 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

3,24852 

188,5 

8,121 

0,0 

201,9 

0,0 

2,73288 

201,9 

6,832 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81986 

242,3 

2,050 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:34:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,03189 

0,0 

80,080 

17-26% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,03189 

13,5 

80,080 

245-2,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

22,39628 

26,9 

55,991 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,77240 

67,3 

29,431 

0,0 

80,8 

0,0 

9,98095 

80,8 

24,952 

0,0 

94,2 

0,0 

8,29742 

94,2 

20,744 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,50948 

134,6 

13,774 

0,0 

148,1 

0,0 

4,71702 

148,1 

11,793 

0,0 

161,5 

0,0 

4,30429 

161,5 

10,761 

0,0 

175,0 

0,0 

3,74286 

175,0 

9,357 

0,0 

188,5 

0,0 

3,21816 

188,5 

8,045 

0,0 

201,9 

0,0 

2,77696 

201,9 

6,942 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,62426 

228,8 

4,061 

0,0 

242,3 

0,0 

0,82775 

242,3 

2,069 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:40:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

23,54481 

26,9 

58,862 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

8,82930 

94,2 

22,073 

0,0 

107,7 

0,0 

7,56797 

107,7 

18,920 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,75685 

228,8 

4,392 

0,0 

242,3 

0,0 

0,86955 

242,3 

2,174 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:46:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

22,57985 

26,9 

56,450 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,19970 

53,8 

35,499 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

9,83837 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,42272 

134,6 

13,557 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,09932 

161,5 

10,248 

0,0 

175,0 

0,0 

3,66322 

175,0 

9,158 

0,0 

188,5 

0,0 

3,18836 

188,5 

7,971 

0,0 

201,9 

0,0 

2,79954 

201,9 

6,999 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,62426 

228,8 

4,061 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81213 

242,3 

2,030 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-28% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

23,95428 

26,9 

59,886 

0,0 

40,4 

0,0 

19,13015 

40,4 

47,825 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,73911 

228,8 

4,348 

0,0 

242,3 

0,0 

0,86955 

242,3 

2,174 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31,30389 

0,0 

78,260 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

31,30389 

13,5 

78,260 

0,0 

26,9 

0,0 

22,21566 

26,9 

55,539 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,82603 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

3,24852 

188,5 

8,121 

0,0 

201,9 

0,0 

2,73288 

201,9 

6,832 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81986 

242,3 

2,050 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-29% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,19930 

175,0 

10,498 

0,0 

188,5 

0,0 

3,66322 

188,5 

9,158 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,95651 

242,3 

2,391 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:10:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  77.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  19/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :50:51 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 13:02:56 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

11:46:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:52:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-43% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,46576 

175,0 

13,664 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,66322 

215,4 

9,158 

0,0 

228,8 

0,0 

2,99429 

228,8 

7,486 

0,0 

242,3 

0,0 

2,02555 

242,3 

5,064 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

99,26999 

0,0 

248,175 

25-43% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

99,26999 

13,5 

248,175 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,39628 

67,3 

55,991 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,17381 

148,1 

17,935 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

3,04728 

228,8 

7,618 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:04:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-46% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

38,26031 

40,4 

95,651 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

25,27286 

67,3 

63,182 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78727 

175,0 

14,468 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:10:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-44% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,84990 

188,5 

12,125 

0,0 

201,9 

0,0 

4,19930 

201,9 

10,498 

0,0 

215,4 

0,0 

3,74286 

215,4 

9,357 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:16:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-43% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

24,81750 

67,3 

62,044 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,88620 

175,0 

14,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,18836 

228,8 

7,971 

0,0 

242,3 

0,0 

2,12557 

242,3 

5,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:22:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-43% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

31,66370 

53,8 

79,159 

0,0 

67,3 

0,0 

24,37825 

67,3 

60,946 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

15,83185 

94,2 

39,580 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,82597 

148,1 

19,565 

0,0 

161,5 

0,0 

6,62198 

161,5 

16,555 

0,0 

175,0 

0,0 

5,69162 

175,0 

14,229 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,59124 

201,9 

11,478 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

3,15911 

228,8 

7,898 

0,0 

242,3 

0,0 

2,07435 

242,3 

5,186 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:28:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

12,08220 

107,7 

30,206 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

7,02740 

148,1 

17,569 

0,0 

161,5 

0,0 

6,09456 

161,5 

15,236 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

2,96847 

228,8 

7,421 

0,0 

242,3 

0,0 

1,93451 

242,3 

4,836 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

12:34:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-42% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,19930 

201,9 

10,498 

0,0 

215,4 

0,0 

3,58690 

215,4 

8,967 

0,0 

228,8 

0,0 

2,91816 

228,8 

7,295 

0,0 

242,3 

0,0 

1,91302 

242,3 

4,783 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:40:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-43% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,78254 

188,5 

11,956 

0,0 

201,9 

0,0 

4,19930 

201,9 

10,498 

0,0 

215,4 

0,0 

3,58690 

215,4 

8,967 

0,0 

228,8 

0,0 

2,91816 

228,8 

7,295 

0,0 

242,3 

0,0 

1,91302 

242,3 

4,783 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:46:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-45% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

37,73619 

40,4 

94,340 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

12,99407 

107,7 

32,485 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

8,71754 

134,6 

21,794 

0,0 

148,1 

0,0 

7,56797 

148,1 

18,920 

0,0 

161,5 

0,0 

6,43631 

161,5 

16,091 

0,0 

175,0 

0,0 

5,64496 

175,0 

14,112 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,15911 

228,8 

7,898 

0,0 

242,3 

0,0 

2,02555 

242,3 

5,064 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:52:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-44% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,95642 

148,1 

17,391 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,84990 

188,5 

12,125 

0,0 

201,9 

0,0 

4,14871 

201,9 

10,372 

0,0 

215,4 

0,0 

3,66322 

215,4 

9,158 

0,0 

228,8 

0,0 

2,94310 

228,8 

7,358 

0,0 

242,3 

0,0 

1,91302 

242,3 

4,783 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:58:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-42% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

70,63442 

26,9 

176,586 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Ion 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Ion 

Voltage 

Density 

Energy 

Voltage 

Density 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

EV 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,17381 

148,1 

17,935 

0,0 

161,5 

0,0 

6,31822 

161,5 

15,796 

0,0 

175,0 

0,0 

5,42272 

175,0 

13,557 

0,0 

188,5 

0,0 

4,91918 

188,5 

12,298 

0,0 

201,9 

0,0 

4,30429 

201,9 

10,761 

0,0 

215,4 

0,0 

3,66322 

215,4 

9,158 

0,0 

228,8 

0,0 

2,91816 

228,8 

7,295 

0,0 

242,3 

0,0 

1,91302 

242,3 

4,783 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

13:04:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  78.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  22/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 11:39:01 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:5 1 :09 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:35:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:41:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-27% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

25,74525 

26,9 

64,363 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

11,19814 

80,8 

27,995 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

7,09985 

121,2 

17,750 

0,0 

134,6 

0,0 

6,14898 

134,6 

15,372 

0,0 

148,1 

0,0 

5,50948 

148,1 

13,774 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

4,00399 

188,5 

10,010 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,75474 

215,4 

6,887 

0,0 

228,8 

0,0 

2,02555 

228,8 

5,064 

0,0 

242,3 

0,0 

1,02483 

242,3 

2,562 

0,0 

255,8 

0,0 

36,24661 

255,8 

90,617 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:47:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-28% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,19930 

175,0 

10,498 

0,0 

188,5 

0,0 

3,66322 

188,5 

9,158 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,95651 

242,3 

2,391 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:53:20 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

245-3,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

22,95619 

26,9 

57,390 

0,0 

40,4 

0,0 

18,36495 

40,4 

45,912 

0,0 

53,8 

0,0 

14,34762 

53,8 

35,869 

0,0 

67,3 

0,0 

11,87389 

67,3 

29,685 

0,0 

80,8 

0,0 

9,838365 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,608569 

94,2 

21,521 

0,0 

107,7 

0,0 

7,326442 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,436314 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,599069 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

4,919182 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,251145 

161,5 

10,628 

0,0 

175,0 

0,0 

3,783987 

175,0 

9,460 

0,0 

188,5 

0,0 

3,343134 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,845808 

201,9 

7,115 

0,0 

215,4 

0,0 

2,295618 

215,4 

5,739 

0,0 

228,8 

0,0 

1,687955 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,869552 

242,3 

2,174 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:59:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-27% 

245-3,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

23,95428 

26,9 

59,886 

0,0 

40,4 

0,0 

19,39959 

40,4 

48,499 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,02055 

201,9 

7,551 

0,0 

215,4 

0,0 

2,45959 

215,4 

6,149 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,90617 

242,3 

2,265 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:05:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-27% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

245-3,4% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,29796 

67,3 

30,745 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,82930 

94,2 

22,073 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,75685 

228,8 

4,392 

0,0 

242,3 

0,0 

0,87843 

242,3 

2,196 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:11:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31,30389 

0,0 

78,260 

17-28% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

31,30389 

13,5 

78,260 

0,0 

26,9 

0,0 

22,21566 

26,9 

55,539 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,82603 

175,0 

9,565 

0,0 

188,5 

0,0 

3,24852 

188,5 

8,121 

0,0 

201,9 

0,0 

2,73288 

201,9 

6,832 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81986 

242,3 

2,050 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:17:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,03189 

0,0 

80,080 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,03189 

13,5 

80,080 

245-3,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

22,39628 

26,9 

55,991 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,77240 

67,3 

29,431 

0,0 

80,8 

0,0 

9,98095 

80,8 

24,952 

0,0 

94,2 

0,0 

8,29742 

94,2 

20,744 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,50948 

134,6 

13,774 

0,0 

148,1 

0,0 

4,71702 

148,1 

11,793 

0,0 

161,5 

0,0 

4,30429 

161,5 

10,761 

0,0 

175,0 

0,0 

3,74286 

175,0 

9,357 

0,0 

188,5 

0,0 

3,21816 

188,5 

8,045 

0,0 

201,9 

0,0 

2,77696 

201,9 

6,942 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,62426 

228,8 

4,061 

0,0 

242,3 

0,0 

0,82775 

242,3 

2,069 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:23:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-29% 

245-3,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

23,54481 

26,9 

58,862 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

8,82930 

94,2 

22,073 

0,0 

107,7 

0,0 

7,56797 

107,7 

18,920 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,75685 

228,8 

4,392 

0,0 

242,3 

0,0 

0,86955 

242,3 

2,174 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:29:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-29% 

245-3,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

22,57985 

26,9 

56,450 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,19970 

53,8 

35,499 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

9,83837 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,42272 

134,6 

13,557 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,09932 

161,5 

10,248 

0,0 

175,0 

0,0 

3,66322 

175,0 

9,158 

0,0 

188,5 

0,0 

3,18836 

188,5 

7,971 

0,0 

201,9 

0,0 

2,79954 

201,9 

6,999 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,62426 

228,8 

4,061 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81213 

242,3 

2,030 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:35:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-28% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

23,95428 

26,9 

59,886 

0,0 

40,4 

0,0 

19,13015 

40,4 

47,825 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,73911 

228,8 

4,348 

0,0 

242,3 

0,0 

0,86955 

242,3 

2,174 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:41:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-28% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,83185 

53,8 

39,580 

0,0 

67,3 

0,0 

12,75344 

67,3 

31,884 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

6,95642 

107,7 

17,391 

0,0 

121,2 

0,0 

6,20437 

121,2 

15,511 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,74286 

188,5 

9,357 

0,0 

201,9 

0,0 

3,31099 

201,9 

8,277 

0,0 

215,4 

0,0 

2,69018 

215,4 

6,725 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,82775 

242,3 

2,069 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:47:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-28% 

245-3,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

15,83185 

53,8 

39,580 

0,0 

67,3 

0,0 

12,63643 

67,3 

31,591 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,78399 

188,5 

9,460 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,71136 

215,4 

6,778 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81986 

242,3 

2,050 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:53:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  79.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  23/02/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 1 1 :3  5:07 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:47:15 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:29:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:35:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-41% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

72,49322 

26,9 

181,233 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,52156 

107,7 

31,304 

0,0 

121,2 

0,0 

10,76071 

121,2 

26,902 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

6,88686 

161,5 

17,217 

0,0 

175,0 

0,0 

6,09456 

175,0 

15,236 

0,0 

188,5 

0,0 

5,46576 

188,5 

13,664 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,05109 

215,4 

10,128 

0,0 

228,8 

0,0 

3,18836 

228,8 

7,971 

0,0 

242,3 

0,0 

2,02555 

242,3 

5,064 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:41:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-42% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,10218 

134,6 

20,255 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

5,88620 

161,5 

14,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,59124 

188,5 

11,478 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,44343 

215,4 

8,609 

0,0 

228,8 

0,0 

2,75474 

228,8 

6,887 

0,0 

242,3 

0,0 

1,83161 

242,3 

4,579 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:47:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-42% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

5,73905 

161,5 

14,348 

0,0 

175,0 

0,0 

5,06386 

175,0 

12,660 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,44343 

215,4 

8,609 

0,0 

228,8 

0,0 

2,77696 

228,8 

6,942 

0,0 

242,3 

0,0 

1,83161 

242,3 

4,579 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:53:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-38% 

245-1,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

20,55778 

80,8 

51,394 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,11782 

107,7 

32,795 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,68627 

161,5 

16,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,93694 

175,0 

14,842 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,18836 

228,8 

7,971 

0,0 

242,3 

0,0 

2,07435 

242,3 

5,186 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:59:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-39% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

20,25546 

80,8 

50,639 

0,0 

94,2 

0,0 

16,39728 

94,2 

40,993 

0,0 

107,7 

0,0 

13,37254 

107,7 

33,431 

0,0 

121,2 

0,0 

10,93152 

121,2 

27,329 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,82597 

148,1 

19,565 

0,0 

161,5 

0,0 

6,68627 

161,5 

16,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,88620 

175,0 

14,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

3,91299 

215,4 

9,782 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,12557 

242,3 

5,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:05:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,17381 

148,1 

17,935 

0,0 

161,5 

0,0 

6,43631 

161,5 

16,091 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,91918 

188,5 

12,298 

0,0 

201,9 

0,0 

4,30429 

201,9 

10,761 

0,0 

215,4 

0,0 

3,74286 

215,4 

9,357 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:11:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,52156 

107,7 

31,304 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,24932 

148,1 

18,123 

0,0 

161,5 

0,0 

6,26078 

161,5 

15,652 

0,0 

175,0 

0,0 

5,64496 

175,0 

14,112 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,35877 

201,9 

10,897 

0,0 

215,4 

0,0 

3,74286 

215,4 

9,357 

0,0 

228,8 

0,0 

3,07449 

228,8 

7,686 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:17:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-41% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

8,60857 

134,6 

21,521 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

6,43631 

161,5 

16,091 

0,0 

175,0 

0,0 

5,55392 

175,0 

13,885 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,35877 

201,9 

10,897 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

3,04728 

228,8 

7,618 

0,0 

242,3 

0,0 

1,95649 

242,3 

4,891 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:23:00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-37% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

30,27189 

53,8 

75,680 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

20,25546 

80,8 

50,639 

0,0 

94,2 

0,0 

16,59483 

94,2 

41,487 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

5,98857 

175,0 

14,971 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

3,95796 

215,4 

9,895 

0,0 

228,8 

0,0 

3,21816 

228,8 

8,045 

0,0 

242,3 

0,0 

2,12557 

242,3 

5,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:29:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-42% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,10218 

134,6 

20,255 

0,0 

148,1 

0,0 

6,95642 

148,1 

17,391 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,59124 

188,5 

11,478 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,51370 

215,4 

8,784 

0,0 

228,8 

0,0 

2,75474 

228,8 

6,887 

0,0 

242,3 

0,0 

1,85131 

242,3 

4,628 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:35:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,32644 

148,1 

18,316 

0,0 

161,5 

0,0 

6,26078 

161,5 

15,652 

0,0 

175,0 

0,0 

5,46576 

175,0 

13,664 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,78399 

215,4 

9,460 

0,0 

228,8 

0,0 

2,99429 

228,8 

7,486 

0,0 

242,3 

0,0 

1,97898 

242,3 

4,947 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:41:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-41% 

245-19% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


447 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

12,52156 

107,7 

31,304 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

8,71754 

134,6 

21,794 

0,0 

148,1 

0,0 

7,32644 

148,1 

18,316 

0,0 

161,5 

0,0 

6,26078 

161,5 

15,652 

0,0 

175,0 

0,0 

5,64496 

175,0 

14,112 

0,0 

188,5 

0,0 

4,84990 

188,5 

12,125 

0,0 

201,9 

0,0 

4,30429 

201,9 

10,761 

0,0 

215,4 

0,0 

3,74286 

215,4 

9,357 

0,0 

228,8 

0,0 

2,96847 

228,8 

7,421 

0,0 

242,3 

0,0 

1,93451 

242,3 

4,836 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:47:30 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  80.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  28/02/01 


T ime  of  thruster  Start-Up  - 11:15:17 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:27:25 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:20:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

10,12773 

94,2 

25,319 

0,0 

107,7 

0,0 

8,50229 

107,7 

21,256 

0,0 

121,2 

0,0 

7,32644 

121,2 

18,316 

0,0 

134,6 

0,0 

6,62198 

134,6 

16,555 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,19930 

188,5 

10,498 

0,0 

201,9 

0,0 

3,58690 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

2,94310 

215,4 

7,358 

0,0 

228,8 

0,0 

2,15214 

228,8 

5,380 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:26:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-24,7% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

23,14909 

40,4 

57,873 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,81044 

67,3 

37,026 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

10,12773 

94,2 

25,319 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,24932 

121,2 

18,123 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,50948 

148,1 

13,774 

0,0 

161,5 

0,0 

4,84990 

161,5 

12,125 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,75474 

215,4 

6,887 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:32:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

41,11556 

0,0 

102,789 

17-29% 

0,0 

13,5 

0,0 

41,11556 

13,5 

102,789 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

29,62088 

26,9 

74,052 

0,0 

40,4 

0,0 

24,81750 

40,4 

62,044 

0,0 

53,8 

0,0 

19,39959 

53,8 

48,499 

0,0 

67,3 

0,0 

15,65194 

67,3 

39,130 

0,0 

80,8 

0,0 

12,99407 

80,8 

32,485 

0,0 

94,2 

0,0 

10,59516 

94,2 

26,488 

0,0 

107,7 

0,0 

9,06165 

107,7 

22,654 

0,0 

121,2 

0,0 

7,56797 

121,2 

18,920 

0,0 

134,6 

0,0 

6,68627 

134,6 

16,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,00399 

188,5 

10,010 

0,0 

201,9 

0,0 

3,47821 

201,9 

8,696 

0,0 

215,4 

0,0 

2,84581 

215,4 

7,115 

0,0 

228,8 

0,0 

2,07435 

228,8 

5,186 

0,0 

242,3 

0,0 

1,03718 

242,3 

2,593 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-25% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,61312 

53,8 

46,533 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,46576 

148,1 

13,664 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,96726 

242,3 

2,418 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-30% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,19864 

107,7 

20,497 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,64879 

215,4 

6,622 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40,51092 

0,0 

101,277 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

40,51092 

13,5 

101,277 

0,0 

26,9 

0,0 

29,94285 

26,9 

74,857 

0,0 

40,4 

0,0 

24,81750 

40,4 

62,044 

0,0 

53,8 

0,0 

19,13015 

53,8 

47,825 

0,0 

67,3 

0,0 

15,65194 

67,3 

39,130 

0,0 

80,8 

0,0 

12,75344 

80,8 

31,884 

0,0 

94,2 

0,0 

10,59516 

94,2 

26,488 

0,0 

107,7 

0,0 

8,71754 

107,7 

21,794 

0,0 

121,2 

0,0 

7,32644 

121,2 

18,316 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,64496 

148,1 

14,112 

0,0 

161,5 

0,0 

4,99048 

161,5 

12,476 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,86902 

188,5 

9,673 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,77696 

215,4 

6,942 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,22625 

0,0 

93,066 

17-26,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,22625 

13,5 

93,066 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

23,34527 

40,4 

58,363 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,93571 

242,3 

2,339 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

12:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-28% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,87389 

80,8 

29,685 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,87143 

228,8 

4,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

17-26% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

28,10961 

26,9 

70,274 

0,0 

40,4 

0,0 

22,39628 

40,4 

55,991 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,87143 

228,8 

4,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:20:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:26:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-28,5% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,67264 

80,8 

29,182 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,53193 

215,4 

6,330 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:32:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  81.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  04/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:59:24 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:1 1:36 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

41,11556 

0,0 

102,789 

17-29% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

41,11556 

13,5 

102,789 

0,0 

26,9 

0,0 

29,62088 

26,9 

74,052 

0,0 

40,4 

0,0 

24,81750 

40,4 

62,044 

0,0 

53,8 

0,0 

19,39959 

53,8 

48,499 

0,0 

67,3 

0,0 

15,65194 

67,3 

39,130 

0,0 

80,8 

0,0 

12,99407 

80,8 

32,485 

0,0 

94,2 

0,0 

10,59516 

94,2 

26,488 

0,0 

107,7 

0,0 

9,06165 

107,7 

22,654 

0,0 

121,2 

0,0 

7,56797 

121,2 

18,920 

0,0 

134,6 

0,0 

6,68627 

134,6 

16,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,00399 

188,5 

10,010 

0,0 

201,9 

0,0 

3,47821 

201,9 

8,696 

0,0 

215,4 

0,0 

2,84581 

215,4 

7,115 

0,0 

228,8 

0,0 

2,07435 

228,8 

5,186 

0,0 

242,3 

0,0 

1,03718 

242,3 

2,593 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,61312 

53,8 

46,533 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,46576 

148,1 

13,664 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,96726 

242,3 

2,418 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-27% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,19864 

107,7 

20,497 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,64879 

215,4 

6,622 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:20:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

40,51092 

0,0 

101,277 

17-24% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

40,51092 

13,5 

101,277 

0,0 

26,9 

0,0 

29,94285 

26,9 

74,857 

0,0 

40,4 

0,0 

24,81750 

40,4 

62,044 

0,0 

53,8 

0,0 

19,13015 

53,8 

47,825 

0,0 

67,3 

0,0 

15,65194 

67,3 

39,130 

0,0 

80,8 

0,0 

12,75344 

80,8 

31,884 

0,0 

94,2 

0,0 

10,59516 

94,2 

26,488 

0,0 

107,7 

0,0 

8,71754 

107,7 

21,794 

0,0 

121,2 

0,0 

7,32644 

121,2 

18,316 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,64496 

148,1 

14,112 

0,0 

161,5 

0,0 

4,99048 

161,5 

12,476 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,86902 

188,5 

9,673 

0,0 

201,9 

0,0 

3,34313 

201,9 

8,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,77696 

215,4 

6,942 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:26:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,22625 

0,0 

93,066 

17-27% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,22625 

13,5 

93,066 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

23,34527 

40,4 

58,363 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,89199 

228,8 

4,730 

0,0 

242,3 

0,0 

0,93571 

242,3 

2,339 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:32:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,79919 

0,0 

96,998 

17-27% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

38,79919 

13,5 

96,998 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,97714 

80,8 

29,943 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-29% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,87389 

80,8 

29,685 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,87143 

228,8 

4,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-28% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,10961 

26,9 

70,274 

0,0 

40,4 

0,0 

22,39628 

40,4 

55,991 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,62466 

188,5 

9,062 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,87143 

228,8 

4,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

27,82568 

26,9 

69,564 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-26% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,67264 

80,8 

29,182 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,53193 

215,4 

6,330 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-24% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,76646 

40,4 

56,916 

0,0 

53,8 

0,0 

18,36495 

53,8 

45,912 

0,0 

67,3 

0,0 

14,97143 

67,3 

37,429 

0,0 

80,8 

0,0 

12,08220 

80,8 

30,206 

0,0 

94,2 

0,0 

9,56508 

94,2 

23,913 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,53193 

215,4 

6,330 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,92565 

242,3 

2,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

37,73619 

0,0 

94,340 

17-25% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

37,73619 

13,5 

94,340 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,95619 

40,4 

57,390 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

18,61312 

53,8 

46,533 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,77240 

80,8 

29,431 

0,0 

94,2 

0,0 

9,83837 

94,2 

24,596 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,46576 

148,1 

13,664 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,91302 

228,8 

4,783 

0,0 

242,3 

0,0 

0,96726 

242,3 

2,418 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  82.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  05/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:55:27 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 12:07:39 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-41% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

9,69980 

134,6 

24,249 

0,0 

148,1 

0,0 

8,94397 

148,1 

22,360 

0,0 

161,5 

0,0 

8,39860 

161,5 

20,997 

0,0 

175,0 

0,0 

7,82597 

175,0 

19,565 

0,0 

188,5 

0,0 

7,32644 

188,5 

18,316 

0,0 

201,9 

0,0 

6,49703 

201,9 

16,243 

0,0 

215,4 

0,0 

5,73905 

215,4 

14,348 

0,0 

228,8 

0,0 

4,53083 

228,8 

11,327 

0,0 

242,3 

0,0 

3,02055 

242,3 

7,551 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-41% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,79455 

53,8 

81,986 

0,0 

67,3 

0,0 

25,50687 

67,3 

63,767 

0,0 

80,8 

0,0 

21,69088 

80,8 

54,227 

0,0 

94,2 

0,0 

17,65860 

94,2 

44,147 

0,0 

107,7 

0,0 

14,34762 

107,7 

35,869 

0,0 

121,2 

0,0 

12,08220 

121,2 

30,206 

0,0 

134,6 

0,0 

10,43463 

134,6 

26,087 

0,0 

148,1 

0,0 

9,18247 

148,1 

22,956 

0,0 

161,5 

0,0 

8,19864 

161,5 

20,497 

0,0 

175,0 

0,0 

7,02740 

175,0 

17,569 

0,0 

188,5 

0,0 

6,55891 

188,5 

16,397 

0,0 

201,9 

0,0 

5,69162 

201,9 

14,229 

0,0 

215,4 

0,0 

4,91918 

215,4 

12,298 

0,0 

228,8 

0,0 

3,86902 

228,8 

9,673 

0,0 

242,3 

0,0 

2,60866 

242,3 

6,522 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

97,51300 

0,0 

243,782 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

97,51300 

13,5 

243,782 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,40873 

53,8 

81,022 

0,0 

67,3 

0,0 

25,98813 

67,3 

64,970 

0,0 

80,8 

0,0 

22,03794 

80,8 

55,095 

0,0 

94,2 

0,0 

17,65860 

94,2 

44,147 

0,0 

107,7 

0,0 

14,19970 

107,7 

35,499 

0,0 

121,2 

0,0 

11,77240 

121,2 

29,431 

0,0 

134,6 

0,0 

10,27889 

134,6 

25,697 

0,0 

148,1 

0,0 

8,94397 

148,1 

22,360 

0,0 

161,5 

0,0 

7,65206 

161,5 

19,130 

0,0 

175,0 

0,0 

6,88686 

175,0 

17,217 

0,0 

188,5 

0,0 

6,26078 

188,5 

15,652 

0,0 

201,9 

0,0 

5,38036 

201,9 

13,451 

0,0 

215,4 

0,0 

4,78254 

215,4 

11,956 

0,0 

228,8 

0,0 

3,78399 

228,8 

9,460 

0,0 

242,3 

0,0 

2,56972 

242,3 

6,424 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


464 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-40% 

245-1,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

40,51092 

40,4 

101,277 

0,0 

53,8 

0,0 

32,79455 

53,8 

81,986 

0,0 

67,3 

0,0 

25,98813 

67,3 

64,970 

0,0 

80,8 

0,0 

21,52142 

80,8 

53,804 

0,0 

94,2 

0,0 

17,21714 

94,2 

43,043 

0,0 

107,7 

0,0 

14,05481 

107,7 

35,137 

0,0 

121,2 

0,0 

11,97714 

121,2 

29,943 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,71754 

148,1 

21,794 

0,0 

161,5 

0,0 

7,32644 

161,5 

18,316 

0,0 

175,0 

0,0 

6,75182 

175,0 

16,880 

0,0 

188,5 

0,0 

5,93694 

188,5 

14,842 

0,0 

201,9 

0,0 

5,38036 

201,9 

13,451 

0,0 

215,4 

0,0 

4,59124 

215,4 

11,478 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,49524 

242,3 

6,238 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:20:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-40% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

245-1,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

37,73619 

40,4 

94,340 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,24395 

107,7 

33,110 

0,0 

121,2 

0,0 

11,28993 

121,2 

28,225 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

8,10218 

148,1 

20,255 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,64496 

188,5 

14,112 

0,0 

201,9 

0,0 

4,84990 

201,9 

12,125 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,40933 

228,8 

8,523 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


465 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:26:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

96,65762 

0,0 

241,644 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

96,65762 

13,5 

241,644 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,59591 

67,3 

61,490 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,01594 

94,2 

40,040 

0,0 

107,7 

0,0 

13,11782 

107,7 

32,795 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

8,19864 

148,1 

20,497 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

6,31822 

175,0 

15,796 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,19930 

215,4 

10,498 

0,0 

228,8 

0,0 

3,37591 

228,8 

8,440 

0,0 

242,3 

0,0 

2,32664 

242,3 

5,817 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:32:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

38,26031 

40,4 

95,651 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,96190 

80,8 

49,905 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,37254 

107,7 

33,431 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

9,43405 

134,6 

23,585 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

7,17381 

161,5 

17,935 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,46576 

188,5 

13,664 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,34313 

228,8 

8,358 

0,0 

242,3 

0,0 

2,32664 

242,3 

5,817 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


466 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-39% 

245-1,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

37,22625 

40,4 

93,066 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

23,54481 

67,3 

58,862 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,11782 

107,7 

32,795 

0,0 

121,2 

0,0 

11,01897 

121,2 

27,547 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

6,75182 

161,5 

16,880 

0,0 

175,0 

0,0 

6,09456 

175,0 

15,236 

0,0 

188,5 

0,0 

5,42272 

188,5 

13,557 

0,0 

201,9 

0,0 

4,78254 

201,9 

11,956 

0,0 

215,4 

0,0 

4,19930 

215,4 

10,498 

0,0 

228,8 

0,0 

3,37591 

228,8 

8,440 

0,0 

242,3 

0,0 

2,23599 

242,3 

5,590 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-40% 

245-1,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,92380 

40,4 

99,810 

0,0 

53,8 

0,0 

30,60825 

53,8 

76,521 

0,0 

67,3 

0,0 

25,98813 

67,3 

64,970 

0,0 

80,8 

0,0 

20,86926 

80,8 

52,173 

0,0 

94,2 

0,0 

17,00458 

94,2 

42,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,67264 

121,2 

29,182 

0,0 

134,6 

0,0 

9,98095 

134,6 

24,952 

0,0 

148,1 

0,0 

8,60857 

148,1 

21,521 

0,0 

161,5 

0,0 

7,40522 

161,5 

18,513 

0,0 

175,0 

0,0 

6,55891 

175,0 

16,397 

0,0 

188,5 

0,0 

5,83632 

188,5 

14,591 

0,0 

201,9 

0,0 

5,21732 

201,9 

13,043 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-40% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


467 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

29,94285 

53,8 

74,857 

0,0 

67,3 

0,0 

24,16441 

67,3 

60,411 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,39728 

94,2 

40,993 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

9,18247 

134,6 

22,956 

0,0 

148,1 

0,0 

7,73804 

148,1 

19,345 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,04110 

175,0 

15,103 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,09932 

215,4 

10,248 

0,0 

228,8 

0,0 

3,31099 

228,8 

8,277 

0,0 

242,3 

0,0 

2,26541 

242,3 

5,664 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,81712 

0,0 

239,543 

25-39% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

95,81712 

13,5 

239,543 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 

0,0 

53,8 

0,0 

31,66370 

53,8 

79,159 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

20,86926 

80,8 

52,173 

0,0 

94,2 

0,0 

17,00458 

94,2 

42,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,63734 

107,7 

34,093 

0,0 

121,2 

0,0 

11,38323 

121,2 

28,458 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,50229 

148,1 

21,256 

0,0 

161,5 

0,0 

7,32644 

161,5 

18,316 

0,0 

175,0 

0,0 

6,43631 

175,0 

16,091 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,06386 

201,9 

12,660 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,42495 

242,3 

6,062 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

94,99111 

0,0 

237,478 

25-39% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

94,99111 

13,5 

237,478 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

39,35346 

40,4 

98,384 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

31,30389 

53,8 

78,260 

0,0 

67,3 

0,0 

25,04311 

67,3 

62,608 

0,0 

80,8 

0,0 

21,19033 

80,8 

52,976 

0,0 

94,2 

0,0 

17,00458 

94,2 

42,511 

0,0 

107,7 

0,0 

13,77371 

107,7 

34,434 

0,0 

121,2 

0,0 

11,47809 

121,2 

28,695 

0,0 

134,6 

0,0 

9,56508 

134,6 

23,913 

0,0 

148,1 

0,0 

8,39860 

148,1 

20,997 

0,0 

161,5 

0,0 

7,24932 

161,5 

18,123 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,13944 

201,9 

12,849 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  83.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  07/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:47:35 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1 :59:47 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-54% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

0,0 

26,9 

0,0 

41,11556 

26,9 

102,789 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,30000 

148,1 

18,250 

0,0 

161,5 

0,0 

6,20437 

161,5 

15,511 

0,0 

175,0 

0,0 

5,46576 

175,0 

13,664 

0,0 

188,5 

0,0 

4,84990 

188,5 

12,125 

0,0 

201,9 

0,0 

4,14871 

201,9 

10,372 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,55109 

242,3 

3,878 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-54% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

40,51092 

26,9 

101,277 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,59124 

188,5 

11,478 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,70467 

242,3 

4,262 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-56% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-2,4% 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

22,39628 

67,3 

55,991 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

6,09456 

161,5 

15,236 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,14871 

201,9 

10,372 

0,0 

215,4 

0,0 

3,54993 

215,4 

8,875 

0,0 

228,8 

0,0 

2,79954 

228,8 

6,999 

0,0 

242,3 

0,0 

1,73911 

242,3 

4,348 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,76353 

0,0 

216,909 

25-56% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,76353 

13,5 

216,909 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

6,95642 

148,1 

17,391 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,65328 

188,5 

11,633 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,51370 

215,4 

8,784 

0,0 

228,8 

0,0 

2,77696 

228,8 

6,942 

0,0 

242,3 

0,0 

1,70467 

242,3 

4,262 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,76353 

0,0 

216,909 

25-57% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,76353 

13,5 

216,909 

245-2,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,65328 

188,5 

11,633 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,72171 

242,3 

4,304 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:20:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-57% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,10218 

134,6 

20,255 

0,0 

148,1 

0,0 

6,95642 

148,1 

17,391 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,70467 

242,3 

4,262 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:26:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-56% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

245-2,4% 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,86303 

67,3 

54,658 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,38323 

107,7 

28,458 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

5,88620 

161,5 

14,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

4,00399 

201,9 

10,010 

0,0 

215,4 

0,0 

3,37591 

215,4 

8,440 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,67157 

242,3 

4,179 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:32:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-57% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

32,40873 

40,4 

81,022 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,19814 

107,7 

27,995 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,10218 

134,6 

20,255 

0,0 

148,1 

0,0 

6,55891 

148,1 

16,397 

0,0 

161,5 

0,0 

5,73905 

161,5 

14,348 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,41465 

188,5 

11,037 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,37591 

215,4 

8,440 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,63973 

242,3 

4,099 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-57% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,23564 

53,8 

65,589 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,19814 

107,7 

27,995 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

7,65206 

134,6 

19,130 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,83632 

161,5 

14,591 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,27946 

215,4 

8,199 

0,0 

228,8 

0,0 

2,60866 

228,8 

6,522 

0,0 

242,3 

0,0 

1,60908 

242,3 

4,023 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-62% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

36,24661 

26,9 

90,617 

0,0 

40,4 

0,0 

31,30389 

40,4 

78,260 

0,0 

53,8 

0,0 

25,04311 

53,8 

62,608 

0,0 

67,3 

0,0 

19,67673 

67,3 

49,192 

0,0 

80,8 

0,0 

16,39728 

80,8 

40,993 

0,0 

94,2 

0,0 

13,50364 

94,2 

33,759 

0,0 

107,7 

0,0 

10,59516 

107,7 

26,488 

0,0 

121,2 

0,0 

8,60857 

121,2 

21,521 

0,0 

134,6 

0,0 

7,09985 

134,6 

17,750 

0,0 

148,1 

0,0 

6,20437 

148,1 

15,511 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,65328 

175,0 

11,633 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,02055 

215,4 

7,551 

0,0 

228,8 

0,0 

2,39127 

228,8 

5,978 

0,0 

242,3 

0,0 

1,51028 

242,3 

3,776 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-54% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

32,03189 

40,4 

80,080 

0,0 

53,8 

0,0 

25,50687 

53,8 

63,767 

0,0 

67,3 

0,0 

20,86926 

67,3 

52,173 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

13,63734 

94,2 

34,093 

0,0 

107,7 

0,0 

11,28993 

107,7 

28,225 

0,0 

121,2 

0,0 

9,18247 

121,2 

22,956 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,55891 

148,1 

16,397 

0,0 

161,5 

0,0 

5,64496 

161,5 

14,112 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,86902 

201,9 

9,673 

0,0 

215,4 

0,0 

3,24852 

215,4 

8,121 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,55109 

242,3 

3,878 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-58% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

37,73619 

26,9 

94,340 

0,0 

40,4 

0,0 

30,60825 

40,4 

76,521 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

24,59591 

53,8 

61,490 

0,0 

67,3 

0,0 

20,25546 

67,3 

50,639 

0,0 

80,8 

0,0 

16,39728 

80,8 

40,993 

0,0 

94,2 

0,0 

12,87263 

94,2 

32,182 

0,0 

107,7 

0,0 

10,76071 

107,7 

26,902 

0,0 

121,2 

0,0 

8,71754 

121,2 

21,794 

0,0 

134,6 

0,0 

7,17381 

134,6 

17,935 

0,0 

148,1 

0,0 

6,20437 

148,1 

15,511 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,00399 

188,5 

10,010 

0,0 

201,9 

0,0 

3,54993 

201,9 

8,875 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,39127 

228,8 

5,978 

0,0 

242,3 

0,0 

1,43476 

242,3 

3,587 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

12:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  84.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  08/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 10:43:33 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1 :55:45 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,03189 

0,0 

80,080 

17-30%, 

245-3,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,03189 

13,5 

80,080 

0,0 

26,9 

0,0 

31,20698 

26,9 

78,017 

0,0 

40,4 

0,0 

29,34279 

40,4 

73,357 

0,0 

53,8 

0,0 

28,20013 

53,8 

70,500 

0,0 

67,3 

0,0 

27,31065 

67,3 

68,277 

0,0 

80,8 

0,0 

25,42398 

80,8 

63,560 

0,0 

94,2 

0,0 

20,54752 

94,2 

51,369 

0,0 

107,7 

0,0 

16,34524 

107,7 

40,863 

0,0 

121,2 

0,0 

13,37236 

121,2 

33,431 

0,0 

134,6 

0,0 

12,78423 

134,6 

31,961 

0,0 

148,1 

0,0 

8,13654 

148,1 

20,341 

0,0 

161,5 

0,0 

5,50948 

161,5 

13,774 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,86902 

188,5 

9,673 

0,0 

201,9 

0,0 

3,86902 

201,9 

9,673 

0,0 

215,4 

0,0 

3,51370 

215,4 

8,784 

0,0 

228,8 

0,0 

2,82248 

228,8 

7,056 

0,0 

242,3 

0,0 

1,39977 

242,3 

3,499 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

17-31%, 

245-3,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,72990 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

25,74525 

26,9 

64,363 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

13,37254 

67,3 

33,431 

0,0 

80,8 

0,0 

11,10783 

80,8 

27,770 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,60857 

107,7 

21,521 

0,0 

121,2 

0,0 

7,65206 

121,2 

19,130 

0,0 

134,6 

0,0 

6,88686 

134,6 

17,217 

0,0 

148,1 

0,0 

6,26078 

148,1 

15,652 

0,0 

161,5 

0,0 

5,78727 

161,5 

14,468 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,59124 

188,5 

11,478 

0,0 

201,9 

0,0 

4,00399 

201,9 

10,010 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,10366 

242,3 

2,759 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,87015 

0,0 

87,175 

17-29%, 

0,0 

13,5 

0,0 

34,87015 

13,5 

87,175 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,84544 

80,8 

27,114 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

8,29742 

107,7 

20,744 

0,0 

121,2 

0,0 

7,17381 

121,2 

17,935 

0,0 

134,6 

0,0 

6,55891 

134,6 

16,397 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,09932 

188,5 

10,248 

0,0 

201,9 

0,0 

3,40933 

201,9 

8,523 

0,0 

215,4 

0,0 

2,79954 

215,4 

6,999 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:02:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-28%, 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

0,0 

26,9 

0,0 

24,37825 

26,9 

60,946 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,65194 

53,8 

39,130 

0,0 

67,3 

0,0 

12,52156 

67,3 

31,304 

0,0 

80,8 

0,0 

10,84544 

80,8 

27,114 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

7,09985 

121,2 

17,750 

0,0 

134,6 

0,0 

6,26078 

134,6 

15,652 

0,0 

148,1 

0,0 

5,55392 

148,1 

13,885 

0,0 

161,5 

0,0 

4,91918 

161,5 

12,298 

0,0 

175,0 

0,0 

4,35877 

175,0 

10,897 

0,0 

188,5 

0,0 

3,82603 

188,5 

9,565 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,60866 

215,4 

6,522 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,87843 

242,3 

2,196 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:08:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-32%, 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

245-3,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

23,74778 

26,9 

59,369 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,63643 

67,3 

31,591 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,09456 

134,6 

15,236 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,19930 

175,0 

10,498 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,53193 

215,4 

6,330 

0,0 

228,8 

0,0 

1,75685 

228,8 

4,392 

0,0 

242,3 

0,0 

0,82775 

242,3 

2,069 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:14:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-25%, 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

24,37825 

26,9 

60,946 

0,0 

40,4 

0,0 

19,13015 

40,4 

47,825 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,52156 

67,3 

31,304 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,29758 

148,1 

13,244 

0,0 

161,5 

0,0 

4,71702 

161,5 

11,793 

0,0 

175,0 

0,0 

4,19930 

175,0 

10,498 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,13039 

201,9 

7,826 

0,0 

215,4 

0,0 

2,49524 

215,4 

6,238 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,80454 

242,3 

2,011 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:20:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,95216 

0,0 

77,380 

17-29%, 

0,0 

13,5 

0,0 

30,95216 

13,5 

77,380 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

22,03794 

26,9 

55,095 

0,0 

40,4 

0,0 

17,43508 

40,4 

43,588 

0,0 

53,8 

0,0 

13,91284 

53,8 

34,782 

0,0 

67,3 

0,0 

11,47809 

67,3 

28,695 

0,0 

80,8 

0,0 

9,83837 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,34313 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,84581 

201,9 

7,115 

0,0 

215,4 

0,0 

2,29562 

215,4 

5,739 

0,0 

228,8 

0,0 

1,60908 

228,8 

4,023 

0,0 

242,3 

0,0 

0,72954 

242,3 

1,824 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

11:26:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,79455 

0,0 

81,986 

17-28%, 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,79455 

13,5 

81,986 

0,0 

26,9 

0,0 

23,74778 

26,9 

59,369 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

14,49864 

53,8 

36,247 

0,0 

67,3 

0,0 

12,40875 

67,3 

31,022 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,82930 

94,2 

22,073 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,59124 

161,5 

11,478 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

2,99429 

201,9 

7,486 

0,0 

215,4 

0,0 

2,42495 

215,4 

6,062 

0,0 

228,8 

0,0 

1,72171 

228,8 

4,304 

0,0 

242,3 

0,0 

0,79709 

242,3 

1,993 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:32:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-29%, 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

23,54481 

26,9 

58,862 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

14,65288 

53,8 

36,632 

0,0 

67,3 

0,0 

11,97714 

67,3 

29,943 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

4,00399 

175,0 

10,010 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,99429 

201,9 

7,486 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,73578 

242,3 

1,839 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:38:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-28%, 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


481 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

14,81044 

53,8 

37,026 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

4,05109 

175,0 

10,128 

0,0 

188,5 

0,0 

3,51370 

188,5 

8,784 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,67157 

228,8 

4,179 

0,0 

242,3 

0,0 

0,73578 

242,3 

1,839 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:44:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-31%, 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

18,61312 

40,4 

46,533 

0,0 

53,8 

0,0 

14,34762 

53,8 

35,869 

0,0 

67,3 

0,0 

12,08220 

67,3 

30,206 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,60857 

94,2 

21,521 

0,0 

107,7 

0,0 

7,48571 

107,7 

18,714 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,67157 

228,8 

4,179 

0,0 

242,3 

0,0 

0,72954 

242,3 

1,824 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:50:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-27%, 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

18,36495 

40,4 

45,912 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

14,34762 

53,8 

35,869 

0,0 

67,3 

0,0 

11,97714 

67,3 

29,943 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,55891 

121,2 

16,397 

0,0 

134,6 

0,0 

5,64496 

134,6 

14,112 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,89364 

201,9 

7,234 

0,0 

215,4 

0,0 

2,32664 

215,4 

5,817 

0,0 

228,8 

0,0 

1,63973 

228,8 

4,099 

0,0 

242,3 

0,0 

0,73578 

242,3 

1,839 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:56:21 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  85.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  18/03/01 


T ime  of  thruster  Start-Up  - 09 : 5 8 : 1 9 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 1 1 :22:5 1 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:58:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:04:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31,30389 

0,0 

78,260 

17-24% 

245-3,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

31,30389 

13,5 

78,260 

0,0 

26,9 

0,0 

25,50687 

26,9 

63,767 

0,0 

40,4 

0,0 

19,13015 

40,4 

47,825 

0,0 

53,8 

0,0 

14,81044 

53,8 

37,026 

0,0 

67,3 

0,0 

12,40875 

67,3 

31,022 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,82930 

94,2 

22,073 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,55392 

148,1 

13,885 

0,0 

161,5 

0,0 

4,99048 

161,5 

12,476 

0,0 

175,0 

0,0 

4,47198 

175,0 

11,180 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,37591 

201,9 

8,440 

0,0 

215,4 

0,0 

2,79954 

215,4 

6,999 

0,0 

228,8 

0,0 

2,00199 

228,8 

5,005 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:10:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-29% 

245-3,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

23,54481 

26,9 

58,862 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

14,97143 

53,8 

37,429 

0,0 

67,3 

0,0 

12,08220 

67,3 

30,206 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,48571 

107,7 

18,714 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,10219 

201,9 

7,755 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,94600 

242,3 

2,365 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:16:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-26% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

245-2,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,63643 

67,3 

31,591 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

7,02740 

121,2 

17,569 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,09932 

175,0 

10,248 

0,0 

188,5 

0,0 

3,58690 

188,5 

8,967 

0,0 

201,9 

0,0 

3,07449 

201,9 

7,686 

0,0 

215,4 

0,0 

2,45959 

215,4 

6,149 

0,0 

228,8 

0,0 

1,77496 

228,8 

4,437 

0,0 

242,3 

0,0 

0,84398 

242,3 

2,110 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


485 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:22:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-29% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

24,16441 

26,9 

60,411 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

14,65288 

53,8 

36,632 

0,0 

67,3 

0,0 

12,63643 

67,3 

31,591 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,47198 

161,5 

11,180 

0,0 

175,0 

0,0 

4,00399 

175,0 

10,010 

0,0 

188,5 

0,0 

3,44343 

188,5 

8,609 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,62426 

228,8 

4,061 

0,0 

242,3 

0,0 

0,68869 

242,3 

1,722 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:28:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,60825 

0,0 

76,521 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,60825 

13,5 

76,521 

245-2,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

22,03794 

26,9 

55,095 

0,0 

40,4 

0,0 

17,65860 

40,4 

44,147 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

9,56508 

80,8 

23,913 

0,0 

94,2 

0,0 

8,19864 

94,2 

20,497 

0,0 

107,7 

0,0 

7,02740 

107,7 

17,569 

0,0 

121,2 

0,0 

6,04110 

121,2 

15,103 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,14871 

161,5 

10,372 

0,0 

175,0 

0,0 

3,62466 

175,0 

9,062 

0,0 

188,5 

0,0 

3,18836 

188,5 

7,971 

0,0 

201,9 

0,0 

2,69018 

201,9 

6,725 

0,0 

215,4 

0,0 

2,15214 

215,4 

5,380 

0,0 

228,8 

0,0 

1,47155 

228,8 

3,679 

0,0 

242,3 

0,0 

0,61490 

242,3 

1,537 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


486 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:34:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,79455 

0,0 

81,986 

17-29% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,79455 

13,5 

81,986 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

15,13595 

53,8 

37,840 

0,0 

67,3 

0,0 

11,97714 

67,3 

29,943 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,48571 

107,7 

18,714 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

5,06386 

148,1 

12,660 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,40933 

188,5 

8,523 

0,0 

201,9 

0,0 

2,86952 

201,9 

7,174 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,56519 

228,8 

3,913 

0,0 

242,3 

0,0 

0,64243 

242,3 

1,606 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:40:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,60825 

0,0 

76,521 

17-30% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,60825 

13,5 

76,521 

245-2,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

21,52142 

26,9 

53,804 

0,0 

40,4 

0,0 

17,65860 

40,4 

44,147 

0,0 

53,8 

0,0 

13,63734 

53,8 

34,093 

0,0 

67,3 

0,0 

11,57455 

67,3 

28,936 

0,0 

80,8 

0,0 

9,56508 

80,8 

23,913 

0,0 

94,2 

0,0 

8,19864 

94,2 

20,497 

0,0 

107,7 

0,0 

6,95642 

107,7 

17,391 

0,0 

121,2 

0,0 

6,14898 

121,2 

15,372 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,71702 

148,1 

11,793 

0,0 

161,5 

0,0 

4,09932 

161,5 

10,248 

0,0 

175,0 

0,0 

3,62466 

175,0 

9,062 

0,0 

188,5 

0,0 

3,13039 

188,5 

7,826 

0,0 

201,9 

0,0 

2,71136 

201,9 

6,778 

0,0 

215,4 

0,0 

2,12557 

215,4 

5,314 

0,0 

228,8 

0,0 

1,45908 

228,8 

3,648 

0,0 

242,3 

0,0 

0,58166 

242,3 

1,454 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


487 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:46:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,79455 

0,0 

81,986 

17-29% 

245-2,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,79455 

13,5 

81,986 

0,0 

26,9 

0,0 

23,54481 

26,9 

58,862 

0,0 

40,4 

0,0 

18,36495 

40,4 

45,912 

0,0 

53,8 

0,0 

14,34762 

53,8 

35,869 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

9,98095 

80,8 

24,952 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,55392 

134,6 

13,885 

0,0 

148,1 

0,0 

4,91918 

148,1 

12,298 

0,0 

161,5 

0,0 

4,35877 

161,5 

10,897 

0,0 

175,0 

0,0 

3,86902 

175,0 

9,673 

0,0 

188,5 

0,0 

3,24852 

188,5 

8,121 

0,0 

201,9 

0,0 

2,71136 

201,9 

6,778 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,52364 

228,8 

3,809 

0,0 

242,3 

0,0 

0,59782 

242,3 

1,495 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:52:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,27189 

0,0 

75,680 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,27189 

13,5 

75,680 

0,0 

26,9 

0,0 

22,03794 

26,9 

55,095 

0,0 

40,4 

0,0 

17,21714 

40,4 

43,043 

0,0 

53,8 

0,0 

13,63734 

53,8 

34,093 

0,0 

67,3 

0,0 

10,84544 

67,3 

27,114 

0,0 

80,8 

0,0 

9,18247 

80,8 

22,956 

0,0 

94,2 

0,0 

8,00797 

94,2 

20,020 

0,0 

107,7 

0,0 

6,81867 

107,7 

17,047 

0,0 

121,2 

0,0 

5,98857 

121,2 

14,971 

0,0 

134,6 

0,0 

5,29758 

134,6 

13,244 

0,0 

148,1 

0,0 

4,59124 

148,1 

11,478 

0,0 

161,5 

0,0 

4,09932 

161,5 

10,248 

0,0 

175,0 

0,0 

3,58690 

175,0 

8,967 

0,0 

188,5 

0,0 

3,10219 

188,5 

7,755 

0,0 

201,9 

0,0 

2,56972 

201,9 

6,424 

0,0 

215,4 

0,0 

2,04966 

215,4 

5,124 

0,0 

228,8 

0,0 

1,43476 

228,8 

3,587 

0,0 

242,3 

0,0 

0,55900 

242,3 

1,397 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:58:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,95216 

0,0 

77,380 

17-31% 

245-3,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,95216 

13,5 

77,380 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


488 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

21,69088 

26,9 

54,227 

0,0 

40,4 

0,0 

17,00458 

40,4 

42,511 

0,0 

53,8 

0,0 

13,63734 

53,8 

34,093 

0,0 

67,3 

0,0 

11,19814 

67,3 

27,995 

0,0 

80,8 

0,0 

9,18247 

80,8 

22,956 

0,0 

94,2 

0,0 

7,82597 

94,2 

19,565 

0,0 

107,7 

0,0 

7,02740 

107,7 

17,569 

0,0 

121,2 

0,0 

5,93694 

121,2 

14,842 

0,0 

134,6 

0,0 

5,21732 

134,6 

13,043 

0,0 

148,1 

0,0 

4,53083 

148,1 

11,327 

0,0 

161,5 

0,0 

4,05109 

161,5 

10,128 

0,0 

175,0 

0,0 

3,62466 

175,0 

9,062 

0,0 

188,5 

0,0 

3,07449 

188,5 

7,686 

0,0 

201,9 

0,0 

2,60866 

201,9 

6,522 

0,0 

215,4 

0,0 

2,07435 

215,4 

5,186 

0,0 

228,8 

0,0 

1,42290 

228,8 

3,557 

0,0 

242,3 

0,0 

0,54485 

242,3 

1,362 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:04:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,03189 

0,0 

80,080 

17-27% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,03189 

13,5 

80,080 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,34762 

53,8 

35,869 

0,0 

67,3 

0,0 

11,77240 

67,3 

29,431 

0,0 

80,8 

0,0 

9,83837 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,60857 

94,2 

21,521 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,55392 

134,6 

13,885 

0,0 

148,1 

0,0 

4,84990 

148,1 

12,125 

0,0 

161,5 

0,0 

4,19930 

161,5 

10,498 

0,0 

175,0 

0,0 

3,74286 

175,0 

9,357 

0,0 

188,5 

0,0 

3,24852 

188,5 

8,121 

0,0 

201,9 

0,0 

2,75474 

201,9 

6,887 

0,0 

215,4 

0,0 

2,17939 

215,4 

5,448 

0,0 

228,8 

0,0 

1,49714 

228,8 

3,743 

0,0 

242,3 

0,0 

0,58166 

242,3 

1,454 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:10:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

29,94285 

0,0 

74,857 

17-25% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

29,62088 

13,5 

74,052 

0,0 

26,9 

0,0 

22,03794 

26,9 

55,095 

0,0 

40,4 

0,0 

16,59483 

40,4 

41,487 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

13,50364 

53,8 

33,759 

0,0 

67,3 

0,0 

11,01897 

67,3 

27,547 

0,0 

80,8 

0,0 

9,30656 

80,8 

23,266 

0,0 

94,2 

0,0 

7,91593 

94,2 

19,790 

0,0 

107,7 

0,0 

6,75182 

107,7 

16,880 

0,0 

121,2 

0,0 

5,93694 

121,2 

14,842 

0,0 

134,6 

0,0 

5,21732 

134,6 

13,043 

0,0 

148,1 

0,0 

4,59124 

148,1 

11,478 

0,0 

161,5 

0,0 

4,00399 

161,5 

10,010 

0,0 

175,0 

0,0 

3,51370 

175,0 

8,784 

0,0 

188,5 

0,0 

3,07449 

188,5 

7,686 

0,0 

201,9 

0,0 

2,56972 

201,9 

6,424 

0,0 

215,4 

0,0 

2,02555 

215,4 

5,064 

0,0 

228,8 

0,0 

1,38848 

228,8 

3,471 

0,0 

242,3 

0,0 

0,53804 

242,3 

1,345 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:16:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,27189 

0,0 

75,680 

17-26% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

29,30577 

13,5 

73,264 

0,0 

26,9 

0,0 

21,19033 

26,9 

52,976 

0,0 

40,4 

0,0 

16,59483 

40,4 

41,487 

0,0 

53,8 

0,0 

13,24395 

53,8 

33,110 

0,0 

67,3 

0,0 

10,84544 

67,3 

27,114 

0,0 

80,8 

0,0 

9,30656 

80,8 

23,266 

0,0 

94,2 

0,0 

7,82597 

94,2 

19,565 

0,0 

107,7 

0,0 

6,62198 

107,7 

16,555 

0,0 

121,2 

0,0 

5,83632 

121,2 

14,591 

0,0 

134,6 

0,0 

5,13944 

134,6 

12,849 

0,0 

148,1 

0,0 

4,47198 

148,1 

11,180 

0,0 

161,5 

0,0 

3,95796 

161,5 

9,895 

0,0 

175,0 

0,0 

3,47821 

175,0 

8,696 

0,0 

188,5 

0,0 

2,99429 

188,5 

7,486 

0,0 

201,9 

0,0 

2,53193 

201,9 

6,330 

0,0 

215,4 

0,0 

2,00199 

215,4 

5,005 

0,0 

228,8 

0,0 

1,38848 

228,8 

3,471 

0,0 

242,3 

0,0 

0,53139 

242,3 

1,328 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:22:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,57587 

0,0 

76,440 

17-25% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,57587 

13,5 

76,440 

0,0 

26,9 

0,0 

21,19033 

26,9 

52,976 

0,0 

40,4 

0,0 

16,59483 

40,4 

41,487 

0,0 

53,8 

0,0 

13,24395 

53,8 

33,110 

0,0 

67,3 

0,0 

10,84544 

67,3 

27,114 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

9,30656 

80,8 

23,266 

0,0 

94,2 

0,0 

7,82597 

94,2 

19,565 

0,0 

107,7 

0,0 

6,62198 

107,7 

16,555 

0,0 

121,2 

0,0 

5,83632 

121,2 

14,591 

0,0 

134,6 

0,0 

5,13944 

134,6 

12,849 

0,0 

148,1 

0,0 

4,47198 

148,1 

11,180 

0,0 

161,5 

0,0 

3,95796 

161,5 

9,895 

0,0 

175,0 

0,0 

3,47821 

175,0 

8,696 

0,0 

188,5 

0,0 

2,99429 

188,5 

7,486 

0,0 

201,9 

0,0 

2,53193 

201,9 

6,330 

0,0 

215,4 

0,0 

2,00199 

215,4 

5,005 

0,0 

228,8 

0,0 

1,38848 

228,8 

3,471 

0,0 

242,3 

0,0 

0,53139 

242,3 

1,328 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:28:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  86.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  19/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:54:23 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 11:18:55 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:52:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:58:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-39% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

4,09932 

201,9 

10,248 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,77496 

242,3 

4,437 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:04:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-41% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,39628 

67,3 

55,991 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,54993 

215,4 

8,875 

0,0 

228,8 

0,0 

2,96847 

228,8 

7,421 

0,0 

242,3 

0,0 

1,95649 

242,3 

4,891 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:10:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-2,6% 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

21,69088 

67,3 

54,227 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,49864 

94,2 

36,247 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,88620 

161,5 

14,716 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,95796 

201,9 

9,895 

0,0 

215,4 

0,0 

3,44343 

215,4 

8,609 

0,0 

228,8 

0,0 

2,79954 

228,8 

6,999 

0,0 

242,3 

0,0 

1,89199 

242,3 

4,730 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:16:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-39% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

8,29742 

134,6 

20,744 

0,0 

148,1 

0,0 

7,17381 

148,1 

17,935 

0,0 

161,5 

0,0 

6,09456 

161,5 

15,236 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,14871 

201,9 

10,372 

0,0 

215,4 

0,0 

3,51370 

215,4 

8,784 

0,0 

228,8 

0,0 

2,84581 

228,8 

7,115 

0,0 

242,3 

0,0 

1,87143 

242,3 

4,679 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:22:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

245-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

22,76646 

67,3 

56,916 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

6,04110 

161,5 

15,103 

0,0 

175,0 

0,0 

5,29758 

175,0 

13,244 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,40933 

215,4 

8,523 

0,0 

228,8 

0,0 

2,71136 

228,8 

6,778 

0,0 

242,3 

0,0 

1,73911 

242,3 

4,348 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:28:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-36% 

245-2,2% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,95642 

148,1 

17,391 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,21732 

175,0 

13,043 

0,0 

188,5 

0,0 

4,65328 

188,5 

11,633 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,47821 

215,4 

8,696 

0,0 

228,8 

0,0 

2,71136 

228,8 

6,778 

0,0 

242,3 

0,0 

1,65549 

242,3 

4,139 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:34:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-36% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

245-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,10218 

134,6 

20,255 

0,0 

148,1 

0,0 

6,81867 

148,1 

17,047 

0,0 

161,5 

0,0 

5,83632 

161,5 

14,591 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,37591 

215,4 

8,440 

0,0 

228,8 

0,0 

2,69018 

228,8 

6,725 

0,0 

242,3 

0,0 

1,67157 

242,3 

4,179 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:40:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-38% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

37,73619 

26,9 

94,340 

0,0 

40,4 

0,0 

30,60825 

40,4 

76,521 

0,0 

53,8 

0,0 

25,50687 

53,8 

63,767 

0,0 

67,3 

0,0 

20,25546 

67,3 

50,639 

0,0 

80,8 

0,0 

16,39728 

80,8 

40,993 

0,0 

94,2 

0,0 

13,24395 

94,2 

33,110 

0,0 

107,7 

0,0 

10,76071 

107,7 

26,902 

0,0 

121,2 

0,0 

9,06165 

121,2 

22,654 

0,0 

134,6 

0,0 

7,24932 

134,6 

18,123 

0,0 

148,1 

0,0 

6,31822 

148,1 

15,796 

0,0 

161,5 

0,0 

5,46576 

161,5 

13,664 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,45959 

228,8 

6,149 

0,0 

242,3 

0,0 

1,55109 

242,3 

3,878 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:46:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-37% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

39,92380 

26,9 

99,810 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,73905 

161,5 

14,348 

0,0 

175,0 

0,0 

5,06386 

175,0 

12,660 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,62426 

242,3 

4,061 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:52:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-38% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

13,77371 

94,2 

34,434 

0,0 

107,7 

0,0 

11,57455 

107,7 

28,936 

0,0 

121,2 

0,0 

9,30656 

121,2 

23,266 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,55891 

148,1 

16,397 

0,0 

161,5 

0,0 

5,59907 

161,5 

13,998 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,59418 

242,3 

3,985 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:58:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-37% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

38,26031 

26,9 

95,651 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,57455 

107,7 

28,936 

0,0 

121,2 

0,0 

9,30656 

121,2 

23,266 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,64496 

161,5 

14,112 

0,0 

175,0 

0,0 

5,06386 

175,0 

12,660 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,56972 

228,8 

6,424 

0,0 

242,3 

0,0 

1,56519 

242,3 

3,913 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:04:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-37% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

14,05481 

94,2 

35,137 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,55392 

161,5 

13,885 

0,0 

175,0 

0,0 

4,84990 

175,0 

12,125 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,86902 

201,9 

9,673 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,60866 

228,8 

6,522 

0,0 

242,3 

0,0 

1,57955 

242,3 

3,949 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:10:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-37% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

36,24661 

26,9 

90,617 

0,0 

40,4 

0,0 

30,60825 

40,4 

76,521 

0,0 

53,8 

0,0 

25,04311 

53,8 

62,608 

0,0 

67,3 

0,0 

19,67673 

67,3 

49,192 

0,0 

80,8 

0,0 

16,39728 

80,8 

40,993 

0,0 

94,2 

0,0 

12,99407 

94,2 

32,485 

0,0 

107,7 

0,0 

10,59516 

107,7 

26,488 

0,0 

121,2 

0,0 

8,82930 

121,2 

22,073 

0,0 

134,6 

0,0 

7,32644 

134,6 

18,316 

0,0 

148,1 

0,0 

5,98857 

148,1 

14,971 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,62466 

201,9 

9,062 

0,0 

215,4 

0,0 

3,15911 

215,4 

7,898 

0,0 

228,8 

0,0 

2,45959 

228,8 

6,149 

0,0 

242,3 

0,0 

1,48424 

242,3 

3,711 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:16:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-36% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

39,35346 

26,9 

98,384 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

13,77371 

94,2 

34,434 

0,0 

107,7 

0,0 

11,57455 

107,7 

28,936 

0,0 

121,2 

0,0 

9,30656 

121,2 

23,266 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,55891 

148,1 

16,397 

0,0 

161,5 

0,0 

5,59907 

161,5 

13,998 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,59418 

242,3 

3,985 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:22:16 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

NAS  A/CR — 2003-2 1 2005/P  ART8  499 


Annex  87.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  20/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:50:27 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 11:14:59 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:52:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

17-29% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,72990 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,65206 

121,2 

19,130 

0,0 

134,6 

0,0 

7,02740 

134,6 

17,569 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,35568 

242,3 

3,389 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:58:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

17-29% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,72990 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,65206 

121,2 

19,130 

0,0 

134,6 

0,0 

7,02740 

134,6 

17,569 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,35568 

242,3 

3,389 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-27% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,56797 

107,7 

18,920 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,59907 

148,1 

13,998 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,10366 

242,3 

2,759 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-28% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,98857 

134,6 

14,971 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

1,06279 

242,3 

2,657 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-2,0% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,52142 

40,4 

53,804 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,10783 

80,8 

27,770 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,37672 

134,6 

15,942 

0,0 

148,1 

0,0 

5,73905 

148,1 

14,348 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,15911 

215,4 

7,898 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,11800 

242,3 

2,795 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-28% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

24,81750 

26,9 

62,044 

0,0 

40,4 

0,0 

20,55778 

40,4 

51,394 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,43463 

80,8 

26,087 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,37672 

121,2 

15,942 

0,0 

134,6 

0,0 

5,73905 

134,6 

14,348 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,51370 

201,9 

8,784 

0,0 

215,4 

0,0 

2,89364 

215,4 

7,234 

0,0 

228,8 

0,0 

2,09965 

228,8 

5,249 

0,0 

242,3 

0,0 

0,98949 

242,3 

2,474 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,19033 

40,4 

52,976 

0,0 

53,8 

0,0 

17,00458 

53,8 

42,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,63734 

67,3 

34,093 

0,0 

80,8 

0,0 

10,93152 

80,8 

27,329 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

7,65206 

107,7 

19,130 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,23599 

228,8 

5,590 

0,0 

242,3 

0,0 

1,04983 

242,3 

2,625 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

10:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-29% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 

0,0 

53,8 

0,0 

17,21714 

53,8 

43,043 

0,0 

67,3 

0,0 

13,77371 

67,3 

34,434 

0,0 

80,8 

0,0 

11,01897 

80,8 

27,547 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,81867 

121,2 

17,047 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,14781 

242,3 

2,870 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:40:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-28% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

26,23564 

26,9 

65,589 

0,0 

40,4 

0,0 

21,19033 

40,4 

52,976 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 

0,0 

80,8 

0,0 

10,59516 

80,8 

26,488 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,32644 

107,7 

18,316 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,78727 

134,6 

14,468 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,91918 

161,5 

12,298 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,58690 

201,9 

8,967 

0,0 

215,4 

0,0 

3,02055 

215,4 

7,551 

0,0 

228,8 

0,0 

2,35851 

228,8 

5,896 

0,0 

242,3 

0,0 

1,26597 

242,3 

3,165 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-29% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

NASA/CR— 2003-212005/P  ART8 


504 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

28,39940 

26,9 

70,999 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

18,12330 

53,8 

45,308 

0,0 

67,3 

0,0 

14,65288 

67,3 

36,632 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,88686 

121,2 

17,217 

0,0 

134,6 

0,0 

6,20437 

134,6 

15,511 

0,0 

148,1 

0,0 

5,78727 

148,1 

14,468 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,41465 

188,5 

11,037 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:52:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,24661 

0,0 

90,617 

17-27% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,24661 

13,5 

90,617 

0,0 

26,9 

0,0 

28,69523 

26,9 

71,738 

0,0 

40,4 

0,0 

22,57985 

40,4 

56,450 

0,0 

53,8 

0,0 

17,88794 

53,8 

44,720 

0,0 

67,3 

0,0 

14,49864 

67,3 

36,247 

0,0 

80,8 

0,0 

11,57455 

80,8 

28,936 

0,0 

94,2 

0,0 

9,43405 

94,2 

23,585 

0,0 

107,7 

0,0 

7,82597 

107,7 

19,565 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,83632 

148,1 

14,591 

0,0 

161,5 

0,0 

5,29758 

161,5 

13,244 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,27946 

215,4 

8,199 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,37737 

242,3 

3,443 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:58:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

36,72990 

0,0 

91,825 

17-27% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

36,72990 

13,5 

91,825 

0,0 

26,9 

0,0 

27,27468 

26,9 

68,187 

0,0 

40,4 

0,0 

21,69088 

40,4 

54,227 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

17,43508 

53,8 

43,588 

0,0 

67,3 

0,0 

14,05481 

67,3 

35,137 

0,0 

80,8 

0,0 

11,47809 

80,8 

28,695 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,39860 

107,7 

20,997 

0,0 

121,2 

0,0 

7,65206 

121,2 

19,130 

0,0 

134,6 

0,0 

7,02740 

134,6 

17,569 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,50948 

175,0 

13,774 

0,0 

188,5 

0,0 

4,99048 

188,5 

12,476 

0,0 

201,9 

0,0 

4,47198 

201,9 

11,180 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,35568 

242,3 

3,389 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-29% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

25,04311 

26,9 

62,608 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,01594 

53,8 

40,040 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,56797 

107,7 

18,920 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,59907 

148,1 

13,998 

0,0 

161,5 

0,0 

5,21732 

161,5 

13,043 

0,0 

175,0 

0,0 

4,78254 

175,0 

11,956 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,74286 

201,9 

9,357 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,29562 

228,8 

5,739 

0,0 

242,3 

0,0 

1,10366 

242,3 

2,759 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,00916 

0,0 

85,023 

17-30% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,00916 

13,5 

85,023 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

20,86926 

40,4 

52,173 

0,0 

53,8 

0,0 

16,39728 

53,8 

40,993 

0,0 

67,3 

0,0 

13,11782 

67,3 

32,795 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

8,71754 

94,2 

21,794 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,98857 

134,6 

14,971 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,59124 

175,0 

11,478 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,20733 

228,8 

5,518 

0,0 

242,3 

0,0 

1,06279 

242,3 

2,657 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

11:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  88.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  29/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:14:51 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 10:49:23 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-46% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,05481 

94,2 

35,137 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,26078 

161,5 

15,652 

0,0 

175,0 

0,0 

5,59907 

175,0 

13,998 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,40933 

228,8 

8,523 

0,0 

242,3 

0,0 

2,35851 

242,3 

5,896 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-45% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

15,65194 

94,2 

39,130 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,59907 

188,5 

13,998 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,30429 

215,4 

10,761 

0,0 

228,8 

0,0 

3,54993 

228,8 

8,875 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-43% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

245-2,2% 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,14909 

67,3 

57,873 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,65206 

148,1 

19,130 

0,0 

161,5 

0,0 

6,95642 

161,5 

17,391 

0,0 

175,0 

0,0 

6,26078 

175,0 

15,652 

0,0 

188,5 

0,0 

5,64496 

188,5 

14,112 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-43% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,43463 

121,2 

26,087 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,31822 

175,0 

15,796 

0,0 

188,5 

0,0 

5,55392 

188,5 

13,885 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,54993 

228,8 

8,875 

0,0 

242,3 

0,0 

2,56972 

242,3 

6,424 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:40:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-41% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-1,8% 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

23,34527 

67,3 

58,363 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,71754 

134,6 

21,794 

0,0 

148,1 

0,0 

8,00797 

148,1 

20,020 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

6,31822 

175,0 

15,796 

0,0 

188,5 

0,0 

5,59907 

188,5 

13,998 

0,0 

201,9 

0,0 

4,99048 

201,9 

12,476 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,47821 

228,8 

8,696 

0,0 

242,3 

0,0 

2,49524 

242,3 

6,238 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-43% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

0,0 

26,9 

0,0 

74,45249 

26,9 

186,131 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

20,86926 

67,3 

52,173 

0,0 

80,8 

0,0 

16,59483 

80,8 

41,487 

0,0 

94,2 

0,0 

13,63734 

94,2 

34,093 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

11,28993 

121,2 

28,225 

0,0 

134,6 

0,0 

11,10783 

134,6 

27,770 

0,0 

148,1 

0,0 

9,70000 

148,1 

24,250 

0,0 

161,5 

0,0 

8,70000 

161,5 

21,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,80000 

175,0 

17,000 

0,0 

188,5 

0,0 

6,30000 

188,5 

15,750 

0,0 

201,9 

0,0 

6,00000 

201,9 

15,000 

0,0 

215,4 

0,0 

5,30000 

215,4 

13,250 

0,0 

228,8 

0,0 

4,30000 

228,8 

10,750 

0,0 

242,3 

0,0 

3,30000 

242,3 

8,250 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:52:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-46% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-2,4% 

0,0 

26,9 

0,0 

72,49322 

26,9 

181,233 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,97143 

94,2 

37,429 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

9,30656 

134,6 

23,266 

0,0 

148,1 

0,0 

8,29742 

148,1 

20,744 

0,0 

161,5 

0,0 

7,40522 

161,5 

18,513 

0,0 

175,0 

0,0 

6,68627 

175,0 

16,716 

0,0 

188,5 

0,0 

6,14898 

188,5 

15,372 

0,0 

201,9 

0,0 

5,46576 

201,9 

13,664 

0,0 

215,4 

0,0 

4,71702 

215,4 

11,793 

0,0 

228,8 

0,0 

3,78399 

228,8 

9,460 

0,0 

242,3 

0,0 

2,69018 

242,3 

6,725 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:58:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-46% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

71,55175 

26,9 

178,879 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

18,12330 

80,8 

45,308 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,12773 

121,2 

25,319 

0,0 

134,6 

0,0 

9,06165 

134,6 

22,654 

0,0 

148,1 

0,0 

7,82597 

148,1 

19,565 

0,0 

161,5 

0,0 

7,02740 

161,5 

17,569 

0,0 

175,0 

0,0 

6,20437 

175,0 

15,511 

0,0 

188,5 

0,0 

5,50948 

188,5 

13,774 

0,0 

201,9 

0,0 

5,13944 

201,9 

12,849 

0,0 

215,4 

0,0 

4,35877 

215,4 

10,897 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,64879 

242,3 

6,622 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-43% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

36,72990 

40,4 

91,825 

0,0 

53,8 

0,0 

29,30577 

53,8 

73,264 

0,0 

67,3 

0,0 

22,57985 

67,3 

56,450 

0,0 

80,8 

0,0 

19,13015 

80,8 

47,825 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,91593 

148,1 

19,790 

0,0 

161,5 

0,0 

7,09985 

161,5 

17,750 

0,0 

175,0 

0,0 

6,37672 

175,0 

15,942 

0,0 

188,5 

0,0 

5,73905 

188,5 

14,348 

0,0 

201,9 

0,0 

5,13944 

201,9 

12,849 

0,0 

215,4 

0,0 

4,41465 

215,4 

11,037 

0,0 

228,8 

0,0 

3,62466 

228,8 

9,062 

0,0 

242,3 

0,0 

2,64879 

242,3 

6,622 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

89,58511 

0,0 

223,963 

25-43% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

89,58511 

13,5 

223,963 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

35,31721 

40,4 

88,293 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

12,29796 

107,7 

30,745 

0,0 

121,2 

0,0 

10,84544 

121,2 

27,114 

0,0 

134,6 

0,0 

9,83837 

134,6 

24,596 

0,0 

148,1 

0,0 

8,71754 

148,1 

21,794 

0,0 

161,5 

0,0 

8,00797 

161,5 

20,020 

0,0 

175,0 

0,0 

7,32644 

175,0 

18,316 

0,0 

188,5 

0,0 

6,49703 

188,5 

16,243 

0,0 

201,9 

0,0 

5,93694 

201,9 

14,842 

0,0 

215,4 

0,0 

4,99048 

215,4 

12,476 

0,0 

228,8 

0,0 

4,14871 

228,8 

10,372 

0,0 

242,3 

0,0 

2,94310 

242,3 

7,358 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

25-11% 

245-2,0% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

32,40873 

40,4 

81,022 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

20,86926 

67,3 

52,173 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,47809 

107,7 

28,695 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,81867 

161,5 

17,047 

0,0 

175,0 

0,0 

6,14898 

175,0 

15,372 

0,0 

188,5 

0,0 

5,50948 

188,5 

13,774 

0,0 

201,9 

0,0 

4,91918 

201,9 

12,298 

0,0 

215,4 

0,0 

4,25115 

215,4 

10,628 

0,0 

228,8 

0,0 

3,58690 

228,8 

8,967 

0,0 

242,3 

0,0 

2,56972 

242,3 

6,424 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

90,31942 

0,0 

225,799 

25-41% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

90,31942 

13,5 

225,799 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

27,54742 

53,8 

68,869 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,65860 

80,8 

44,147 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,67264 

107,7 

29,182 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78727 

175,0 

14,468 

0,0 

188,5 

0,0 

5,21732 

188,5 

13,043 

0,0 

201,9 

0,0 

4,71702 

201,9 

11,793 

0,0 

215,4 

0,0 

4,14871 

215,4 

10,372 

0,0 

228,8 

0,0 

3,44343 

228,8 

8,609 

0,0 

242,3 

0,0 

2,53193 

242,3 

6,330 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

99,26999 

0,0 

248,175 

25-42% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

99,26999 

13,5 

248,175 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,39628 

67,3 

55,991 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,13595 

94,2 

37,840 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,17381 

148,1 

17,935 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,71702 

188,5 

11,793 

0,0 

201,9 

0,0 

4,25115 

201,9 

10,628 

0,0 

215,4 

0,0 

3,70261 

215,4 

9,257 

0,0 

228,8 

0,0 

3,04728 

228,8 

7,618 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-44% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

36,24661 

40,4 

90,617 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

12,18913 

107,7 

30,473 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,50229 

134,6 

21,256 

0,0 

148,1 

0,0 

7,09985 

148,1 

17,750 

0,0 

161,5 

0,0 

5,98857 

161,5 

14,971 

0,0 

175,0 

0,0 

5,38036 

175,0 

13,451 

0,0 

188,5 

0,0 

4,84990 

188,5 

12,125 

0,0 

201,9 

0,0 

4,19930 

201,9 

10,498 

0,0 

215,4 

0,0 

3,74286 

215,4 

9,357 

0,0 

228,8 

0,0 

3,02055 

228,8 

7,551 

0,0 

242,3 

0,0 

2,00199 

242,3 

5,005 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:40:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-46% 

245-2,5% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

0,0 

26,9 

0,0 

77,59837 

26,9 

193,996 

0,0 

40,4 

0,0 

38,26031 

40,4 

95,651 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

25,27286 

67,3 

63,182 

0,0 

80,8 

0,0 

19,39959 

80,8 

48,499 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 

0,0 

107,7 

0,0 

12,87263 

107,7 

32,182 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,82930 

134,6 

22,073 

0,0 

148,1 

0,0 

7,48571 

148,1 

18,714 

0,0 

161,5 

0,0 

6,49703 

161,5 

16,243 

0,0 

175,0 

0,0 

5,78727 

175,0 

14,468 

0,0 

188,5 

0,0 

5,29758 

188,5 

13,244 

0,0 

201,9 

0,0 

4,53083 

201,9 

11,327 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,24852 

228,8 

8,121 

0,0 

242,3 

0,0 

2,15214 

242,3 

5,380 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

98,38365 

0,0 

245,959 

25-44% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

98,38365 

13,5 

245,959 

0,0 

26,9 

0,0 

76,52062 

26,9 

191,302 

0,0 

40,4 

0,0 

38,79919 

40,4 

96,998 

0,0 

53,8 

0,0 

30,95216 

53,8 

77,380 

0,0 

67,3 

0,0 

24,81750 

67,3 

62,044 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

16,20437 

94,2 

40,511 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2  DRT3_1 

on  Current 

Energy 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

107,7 

0,0 

12,63643 

107,7 

31,591 

0,0 

121,2 

0,0 

10,59516 

121,2 

26,488 

0,0 

134,6 

0,0 

8,94397 

134,6 

22,360 

0,0 

148,1 

0,0 

7,40522 

148,1 

18,513 

0,0 

161,5 

0,0 

6,55891 

161,5 

16,397 

0,0 

175,0 

0,0 

5,88620 

175,0 

14,716 

0,0 

188,5 

0,0 

5,13944 

188,5 

12,849 

0,0 

201,9 

0,0 

4,65328 

201,9 

11,633 

0,0 

215,4 

0,0 

4,00399 

215,4 

10,010 

0,0 

228,8 

0,0 

3,18836 

228,8 

7,971 

0,0 

242,3 

0,0 

2,12557 

242,3 

5,314 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:52:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0  0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  89.  Information  from  B-type  sensors  at  work  T4C2  for  30/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:10:55 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 10:35:31 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

35,77587 

0,0 

89,440 

17-28% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

35,77587 

13,5 

89,440 

0,0 

26,9 

0,0 

27,54742 

26,9 

68,869 

0,0 

40,4 

0,0 

20,25546 

40,4 

50,639 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

12,99407 

67,3 

32,485 

0,0 

80,8 

0,0 

10,84544 

80,8 

27,114 

0,0 

94,2 

0,0 

9,30656 

94,2 

23,266 

0,0 

107,7 

0,0 

8,10218 

107,7 

20,255 

0,0 

121,2 

0,0 

6,95642 

121,2 

17,391 

0,0 

134,6 

0,0 

6,31822 

134,6 

15,796 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,13944 

161,5 

12,849 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,14871 

188,5 

10,372 

0,0 

201,9 

0,0 

3,62466 

201,9 

9,062 

0,0 

215,4 

0,0 

2,99429 

215,4 

7,486 

0,0 

228,8 

0,0 

2,17939 

228,8 

5,448 

0,0 

242,3 

0,0 

1,08969 

242,3 

2,724 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,43428 

0,0 

86,086 

17-26% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

34,43428 

13,5 

86,086 

0,0 

26,9 

0,0 

26,48791 

26,9 

66,220 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

16,20437 

53,8 

40,511 

0,0 

67,3 

0,0 

13,24395 

67,3 

33,110 

0,0 

80,8 

0,0 

11,01897 

80,8 

27,547 

0,0 

94,2 

0,0 

9,69980 

94,2 

24,249 

0,0 

107,7 

0,0 

8,19864 

107,7 

20,497 

0,0 

121,2 

0,0 

7,09985 

121,2 

17,750 

0,0 

134,6 

0,0 

6,43631 

134,6 

16,091 

0,0 

148,1 

0,0 

5,69162 

148,1 

14,229 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,47198 

175,0 

11,180 

0,0 

188,5 

0,0 

3,95796 

188,5 

9,895 

0,0 

201,9 

0,0 

3,40933 

201,9 

8,523 

0,0 

215,4 

0,0 

2,79954 

215,4 

6,999 

0,0 

228,8 

0,0 

2,04966 

228,8 

5,124 

0,0 

242,3 

0,0 

1,01277 

242,3 

2,532 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-26% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

245-2,5% 

0,0 

26,9 

0,0 

25,27286 

26,9 

63,182 

0,0 

40,4 

0,0 

19,96190 

40,4 

49,905 

0,0 

53,8 

0,0 

15,47608 

53,8 

38,690 

0,0 

67,3 

0,0 

12,87263 

67,3 

32,182 

0,0 

80,8 

0,0 

10,84544 

80,8 

27,114 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,91593 

107,7 

19,790 

0,0 

121,2 

0,0 

7,02740 

121,2 

17,569 

0,0 

134,6 

0,0 

6,26078 

134,6 

15,652 

0,0 

148,1 

0,0 

5,42272 

148,1 

13,557 

0,0 

161,5 

0,0 

4,78254 

161,5 

11,956 

0,0 

175,0 

0,0 

4,25115 

175,0 

10,628 

0,0 

188,5 

0,0 

3,70261 

188,5 

9,257 

0,0 

201,9 

0,0 

3,18836 

201,9 

7,971 

0,0 

215,4 

0,0 

2,56972 

215,4 

6,424 

0,0 

228,8 

0,0 

1,85131 

228,8 

4,628 

0,0 

242,3 

0,0 

0,91581 

242,3 

2,290 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,59442 

0,0 

83,986 

17-25% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,59442 

13,5 

83,986 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,30412 

53,8 

38,260 

0,0 

67,3 

0,0 

12,63643 

67,3 

31,591 

0,0 

80,8 

0,0 

10,76071 

80,8 

26,902 

0,0 

94,2 

0,0 

9,06165 

94,2 

22,654 

0,0 

107,7 

0,0 

8,00797 

107,7 

20,020 

0,0 

121,2 

0,0 

6,75182 

121,2 

16,880 

0,0 

134,6 

0,0 

6,04110 

134,6 

15,103 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,65328 

161,5 

11,633 

0,0 

175,0 

0,0 

4,14871 

175,0 

10,372 

0,0 

188,5 

0,0 

3,54993 

188,5 

8,875 

0,0 

201,9 

0,0 

3,04728 

201,9 

7,618 

0,0 

215,4 

0,0 

2,49524 

215,4 

6,238 

0,0 

228,8 

0,0 

1,79345 

228,8 

4,484 

0,0 

242,3 

0,0 

0,88748 

242,3 

2,219 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:40:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,95216 

0,0 

77,380 

17-25% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,95216 

13,5 

77,380 

245-2,3% 

0,0 

26,9 

0,0 

23,14909 

26,9 

57,873 

0,0 

40,4 

0,0 

17,65860 

40,4 

44,147 

0,0 

53,8 

0,0 

14,19970 

53,8 

35,499 

0,0 

67,3 

0,0 

11,67264 

67,3 

29,182 

0,0 

80,8 

0,0 

9,83837 

80,8 

24,596 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,50948 

134,6 

13,774 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,25115 

161,5 

10,628 

0,0 

175,0 

0,0 

3,78399 

175,0 

9,460 

0,0 

188,5 

0,0 

3,34313 

188,5 

8,358 

0,0 

201,9 

0,0 

2,79954 

201,9 

6,999 

0,0 

215,4 

0,0 

2,26541 

215,4 

5,664 

0,0 

228,8 

0,0 

1,62426 

228,8 

4,061 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81213 

242,3 

2,030 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

0,0 

26,9 

0,0 

24,59591 

26,9 

61,490 

0,0 

40,4 

0,0 

19,67673 

40,4 

49,192 

0,0 

53,8 

0,0 

15,13595 

53,8 

37,840 

0,0 

67,3 

0,0 

12,40875 

67,3 

31,022 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

9,18247 

94,2 

22,956 

0,0 

107,7 

0,0 

7,73804 

107,7 

19,345 

0,0 

121,2 

0,0 

6,68627 

121,2 

16,716 

0,0 

134,6 

0,0 

5,88620 

134,6 

14,716 

0,0 

148,1 

0,0 

5,21732 

148,1 

13,043 

0,0 

161,5 

0,0 

4,53083 

161,5 

11,327 

0,0 

175,0 

0,0 

3,95796 

175,0 

9,895 

0,0 

188,5 

0,0 

3,47821 

188,5 

8,696 

0,0 

201,9 

0,0 

2,94310 

201,9 

7,358 

0,0 

215,4 

0,0 

2,39127 

215,4 

5,978 

0,0 

228,8 

0,0 

1,72171 

228,8 

4,304 

0,0 

242,3 

0,0 

0,83578 

242,3 

2,089 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:52:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,18967 

0,0 

82,974 

17-28% 

0,0 

13,5 

0,0 

33,18967 

13,5 

82,974 

245-2,7% 

0,0 

26,9 

0,0 

24,16441 

26,9 

60,411 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

14,97143 

53,8 

37,429 

0,0 

67,3 

0,0 

12,40875 

67,3 

31,022 

0,0 

80,8 

0,0 

10,27889 

80,8 

25,697 

0,0 

94,2 

0,0 

8,94397 

94,2 

22,360 

0,0 

107,7 

0,0 

7,40522 

107,7 

18,513 

0,0 

121,2 

0,0 

6,62198 

121,2 

16,555 

0,0 

134,6 

0,0 

5,83632 

134,6 

14,591 

0,0 

148,1 

0,0 

5,13944 

148,1 

12,849 

0,0 

161,5 

0,0 

4,41465 

161,5 

11,037 

0,0 

175,0 

0,0 

4,00399 

175,0 

10,010 

0,0 

188,5 

0,0 

3,40933 

188,5 

8,523 

0,0 

201,9 

0,0 

2,91816 

201,9 

7,295 

0,0 

215,4 

0,0 

2,35851 

215,4 

5,896 

0,0 

228,8 

0,0 

1,68796 

228,8 

4,220 

0,0 

242,3 

0,0 

0,81986 

242,3 

2,050 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:58:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

31,30389 

0,0 

78,260 

17-28% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

31,30389 

13,5 

78,260 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,67264 

67,3 

29,182 

0,0 

80,8 

0,0 

9,56508 

80,8 

23,913 

0,0 

94,2 

0,0 

8,19864 

94,2 

20,497 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,31822 

121,2 

15,796 

0,0 

134,6 

0,0 

5,29758 

134,6 

13,244 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,25115 

161,5 

10,628 

0,0 

175,0 

0,0 

3,66322 

175,0 

9,158 

0,0 

188,5 

0,0 

3,18836 

188,5 

7,971 

0,0 

201,9 

0,0 

2,73288 

201,9 

6,832 

0,0 

215,4 

0,0 

2,20733 

215,4 

5,518 

0,0 

228,8 

0,0 

1,57955 

228,8 

3,949 

0,0 

242,3 

0,0 

0,74857 

242,3 

1,871 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,60825 

0,0 

76,521 

17-28% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,60825 

13,5 

76,521 

0,0 

26,9 

0,0 

22,95619 

26,9 

57,390 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,67264 

67,3 

29,182 

0,0 

80,8 

0,0 

9,69980 

80,8 

24,249 

0,0 

94,2 

0,0 

8,10218 

94,2 

20,255 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,04110 

121,2 

15,103 

0,0 

134,6 

0,0 

5,38036 

134,6 

13,451 

0,0 

148,1 

0,0 

4,65328 

148,1 

11,633 

0,0 

161,5 

0,0 

4,14871 

161,5 

10,372 

0,0 

175,0 

0,0 

3,54993 

175,0 

8,875 

0,0 

188,5 

0,0 

3,13039 

188,5 

7,826 

0,0 

201,9 

0,0 

2,69018 

201,9 

6,725 

0,0 

215,4 

0,0 

2,15214 

215,4 

5,380 

0,0 

228,8 

0,0 

1,55109 

228,8 

3,878 

0,0 

242,3 

0,0 

0,74212 

242,3 

1,855 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,03189 

0,0 

80,080 

17-27% 

245-2,6% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,03189 

13,5 

80,080 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

24,16441 

26,9 

60,411 

0,0 

40,4 

0,0 

18,86810 

40,4 

47,170 

0,0 

53,8 

0,0 

15,13595 

53,8 

37,840 

0,0 

67,3 

0,0 

12,18913 

67,3 

30,473 

0,0 

80,8 

0,0 

10,12773 

80,8 

25,319 

0,0 

94,2 

0,0 

8,60857 

94,2 

21,521 

0,0 

107,7 

0,0 

7,48571 

107,7 

18,714 

0,0 

121,2 

0,0 

6,49703 

121,2 

16,243 

0,0 

134,6 

0,0 

5,59907 

134,6 

13,998 

0,0 

148,1 

0,0 

4,99048 

148,1 

12,476 

0,0 

161,5 

0,0 

4,30429 

161,5 

10,761 

0,0 

175,0 

0,0 

3,91299 

175,0 

9,782 

0,0 

188,5 

0,0 

3,37591 

188,5 

8,440 

0,0 

201,9 

0,0 

2,86952 

201,9 

7,174 

0,0 

215,4 

0,0 

2,29562 

215,4 

5,739 

0,0 

228,8 

0,0 

1,63973 

228,8 

4,099 

0,0 

242,3 

0,0 

0,76182 

242,3 

1,905 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,60825 

0,0 

76,521 

17-26% 

245-2,7% 

0,0 

13,5 

0,0 

30,60825 

13,5 

76,521 

0,0 

26,9 

0,0 

22,39628 

26,9 

55,991 

0,0 

40,4 

0,0 

17,00458 

40,4 

42,511 

0,0 

53,8 

0,0 

13,63734 

53,8 

34,093 

0,0 

67,3 

0,0 

11,47809 

67,3 

28,695 

0,0 

80,8 

0,0 

9,69980 

80,8 

24,249 

0,0 

94,2 

0,0 

8,10218 

94,2 

20,255 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

5,98857 

121,2 

14,971 

0,0 

134,6 

0,0 

5,29758 

134,6 

13,244 

0,0 

148,1 

0,0 

4,65328 

148,1 

11,633 

0,0 

161,5 

0,0 

4,14871 

161,5 

10,372 

0,0 

175,0 

0,0 

3,54993 

175,0 

8,875 

0,0 

188,5 

0,0 

3,07449 

188,5 

7,686 

0,0 

201,9 

0,0 

2,64879 

201,9 

6,622 

0,0 

215,4 

0,0 

2,07435 

215,4 

5,186 

0,0 

228,8 

0,0 

1,43476 

228,8 

3,587 

0,0 

242,3 

0,0 

0,60624 

242,3 

1,516 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,03189 

0,0 

80,080 

17-26% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,03189 

13,5 

80,080 

0,0 

26,9 

0,0 

23,14909 

26,9 

57,873 

0,0 

40,4 

0,0 

18,36495 

40,4 

45,912 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

14,65288 

53,8 

36,632 

0,0 

67,3 

0,0 

12,29796 

67,3 

30,745 

0,0 

80,8 

0,0 

9,98095 

80,8 

24,952 

0,0 

94,2 

0,0 

8,50229 

94,2 

21,256 

0,0 

107,7 

0,0 

7,24932 

107,7 

18,123 

0,0 

121,2 

0,0 

6,43631 

121,2 

16,091 

0,0 

134,6 

0,0 

5,46576 

134,6 

13,664 

0,0 

148,1 

0,0 

4,84990 

148,1 

12,125 

0,0 

161,5 

0,0 

4,19930 

161,5 

10,498 

0,0 

175,0 

0,0 

3,62466 

175,0 

9,062 

0,0 

188,5 

0,0 

3,15911 

188,5 

7,898 

0,0 

201,9 

0,0 

2,64879 

201,9 

6,622 

0,0 

215,4 

0,0 

2,07435 

215,4 

5,186 

0,0 

228,8 

0,0 

1,42290 

228,8 

3,557 

0,0 

242,3 

0,0 

0,50639 

242,3 

1,266 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,79455 

0,0 

81,986 

17-25% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,79455 

13,5 

81,986 

0,0 

26,9 

0,0 

22,57985 

26,9 

56,450 

0,0 

40,4 

0,0 

18,12330 

40,4 

45,308 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,87389 

67,3 

29,685 

0,0 

80,8 

0,0 

9,98095 

80,8 

24,952 

0,0 

94,2 

0,0 

8,39860 

94,2 

20,997 

0,0 

107,7 

0,0 

7,17381 

107,7 

17,935 

0,0 

121,2 

0,0 

6,14898 

121,2 

15,372 

0,0 

134,6 

0,0 

5,29758 

134,6 

13,244 

0,0 

148,1 

0,0 

4,78254 

148,1 

11,956 

0,0 

161,5 

0,0 

4,25115 

161,5 

10,628 

0,0 

175,0 

0,0 

3,58690 

175,0 

8,967 

0,0 

188,5 

0,0 

3,18836 

188,5 

7,971 

0,0 

201,9 

0,0 

2,60866 

201,9 

6,522 

0,0 

215,4 

0,0 

2,07435 

215,4 

5,186 

0,0 

228,8 

0,0 

1,36644 

228,8 

3,416 

0,0 

242,3 

0,0 

0,47825 

242,3 

1,196 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,40873 

0,0 

81,022 

17-26% 

245-2,4% 

0,0 

13,5 

0,0 

32,40873 

13,5 

81,022 

0,0 

26,9 

0,0 

23,34527 

26,9 

58,363 

0,0 

40,4 

0,0 

17,88794 

40,4 

44,720 

0,0 

53,8 

0,0 

14,05481 

53,8 

35,137 

0,0 

67,3 

0,0 

11,87389 

67,3 

29,685 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

9,69980 

80,8 

24,249 

0,0 

94,2 

0,0 

8,19864 

94,2 

20,497 

0,0 

107,7 

0,0 

7,09985 

107,7 

17,750 

0,0 

121,2 

0,0 

6,14898 

121,2 

15,372 

0,0 

134,6 

0,0 

5,42272 

134,6 

13,557 

0,0 

148,1 

0,0 

4,71702 

148,1 

11,793 

0,0 

161,5 

0,0 

4,09932 

161,5 

10,248 

0,0 

175,0 

0,0 

3,66322 

175,0 

9,158 

0,0 

188,5 

0,0 

3,13039 

188,5 

7,826 

0,0 

201,9 

0,0 

2,56972 

201,9 

6,424 

0,0 

215,4 

0,0 

2,04966 

215,4 

5,124 

0,0 

228,8 

0,0 

1,34509 

228,8 

3,363 

0,0 

242,3 

0,0 

0,44374 

242,3 

1,109 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:40:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Annex  90.  Information  from  B-type  sensors  at  work  RT4C2  for  31/03/01 


Time  of  thruster  Start-Up  - 09:06:53 

Time  of  thruster  Switching  Off  - 10:3 1:29 


Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

93,38109 

0,0 

233,453 

25-39% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

93,38109 

13,5 

233,453 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,10961 

53,8 

70,274 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

13,11782 

94,2 

32,795 

0,0 

107,7 

0,0 

9,83837 

107,7 

24,596 

0,0 

121,2 

0,0 

7,73804 

121,2 

19,345 

0,0 

134,6 

0,0 

5,93694 

134,6 

14,842 

0,0 

148,1 

0,0 

4,84990 

148,1 

12,125 

0,0 

161,5 

0,0 

27,54742 

161,5 

68,869 

0,0 

175,0 

0,0 

4,53083 

175,0 

11,327 

0,0 

188,5 

0,0 

3,40933 

188,5 

8,523 

0,0 

201,9 

0,0 

3,47821 

201,9 

8,696 

0,0 

215,4 

0,0 

2,77696 

215,4 

6,942 

0,0 

228,8 

0,0 

2,26541 

228,8 

5,664 

0,0 

242,3 

0,0 

1,42290 

242,3 

3,557 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-37% 

245-2,3% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

0,0 

26,9 

0,0 

75,47239 

26,9 

188,681 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,34762 

94,2 

35,869 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,55392 

161,5 

13,885 

0,0 

175,0 

0,0 

4,84990 

175,0 

12,125 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,86902 

201,9 

9,673 

0,0 

215,4 

0,0 

3,18836 

215,4 

7,971 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,81233 

242,3 

4,531 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,86265 

0,0 

222,157 

25-37% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,86265 

13,5 

222,157 

245-1,9% 

0,0 

26,9 

0,0 

73,45979 

26,9 

183,649 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,03794 

67,3 

55,095 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,55891 

148,1 

16,397 

0,0 

161,5 

0,0 

5,59907 

161,5 

13,998 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,78399 

201,9 

9,460 

0,0 

215,4 

0,0 

3,31099 

215,4 

8,277 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,79345 

242,3 

4,484 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

88,15175 

0,0 

220,379 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

88,15175 

13,5 

220,379 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

35,77587 

40,4 

89,440 

0,0 

53,8 

0,0 

28,99729 

53,8 

72,493 

0,0 

67,3 

0,0 

23,74778 

67,3 

59,369 

0,0 

80,8 

0,0 

19,67673 

80,8 

49,192 

0,0 

94,2 

0,0 

15,47608 

94,2 

38,690 

0,0 

107,7 

0,0 

12,40875 

107,7 

31,022 

0,0 

121,2 

0,0 

10,27889 

121,2 

25,697 

0,0 

134,6 

0,0 

8,39860 

134,6 

20,997 

0,0 

148,1 

0,0 

7,02740 

148,1 

17,569 

0,0 

161,5 

0,0 

5,93694 

161,5 

14,842 

0,0 

175,0 

0,0 

5,21732 

175,0 

13,043 

0,0 

188,5 

0,0 

4,47198 

188,5 

11,180 

0,0 

201,9 

0,0 

4,05109 

201,9 

10,128 

0,0 

215,4 

0,0 

3,51370 

215,4 

8,784 

0,0 

228,8 

0,0 

2,73288 

228,8 

6,832 

0,0 

242,3 

0,0 

1,83161 

242,3 

4,579 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-37% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

245-2,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

27,27468 

53,8 

68,187 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,00458 

80,8 

42,511 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,38323 

107,7 

28,458 

0,0 

121,2 

0,0 

9,43405 

121,2 

23,585 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,50948 

161,5 

13,774 

0,0 

175,0 

0,0 

4,84990 

175,0 

12,125 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,24852 

215,4 

8,121 

0,0 

228,8 

0,0 

2,56972 

228,8 

6,424 

0,0 

242,3 

0,0 

1,72171 

242,3 

4,304 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:40:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,76353 

0,0 

216,909 

25-35% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,76353 

13,5 

216,909 

0,0 

26,9 

0,0 

68,86856 

26,9 

172,171 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

28,39940 

53,8 

70,999 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,61312 

80,8 

46,533 

0,0 

94,2 

0,0 

15,30412 

94,2 

38,260 

0,0 

107,7 

0,0 

11,97714 

107,7 

29,943 

0,0 

121,2 

0,0 

9,98095 

121,2 

24,952 

0,0 

134,6 

0,0 

8,19864 

134,6 

20,497 

0,0 

148,1 

0,0 

6,88686 

148,1 

17,217 

0,0 

161,5 

0,0 

5,78727 

161,5 

14,468 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,41465 

188,5 

11,037 

0,0 

201,9 

0,0 

3,95796 

201,9 

9,895 

0,0 

215,4 

0,0 

3,40933 

215,4 

8,523 

0,0 

228,8 

0,0 

2,69018 

228,8 

6,725 

0,0 

242,3 

0,0 

1,81233 

242,3 

4,531 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:46:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,76353 

0,0 

216,909 

25-38% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,76353 

13,5 

216,909 

245-2,1% 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

34,87015 

40,4 

87,175 

0,0 

53,8 

0,0 

29,62088 

53,8 

74,052 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,86810 

80,8 

47,170 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

12,08220 

107,7 

30,206 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

8,00797 

134,6 

20,020 

0,0 

148,1 

0,0 

6,75182 

148,1 

16,880 

0,0 

161,5 

0,0 

5,69162 

161,5 

14,229 

0,0 

175,0 

0,0 

5,13944 

175,0 

12,849 

0,0 

188,5 

0,0 

4,41465 

188,5 

11,037 

0,0 

201,9 

0,0 

3,95796 

201,9 

9,895 

0,0 

215,4 

0,0 

3,37591 

215,4 

8,440 

0,0 

228,8 

0,0 

2,64879 

228,8 

6,622 

0,0 

242,3 

0,0 

1,75685 

242,3 

4,392 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

09:52:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-37% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

0,0 

26,9 

0,0 

68,01833 

26,9 

170,046 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

27,00728 

53,8 

67,518 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

14,05481 

94,2 

35,137 

0,0 

107,7 

0,0 

11,38323 

107,7 

28,458 

0,0 

121,2 

0,0 

9,30656 

121,2 

23,266 

0,0 

134,6 

0,0 

7,48571 

134,6 

18,714 

0,0 

148,1 

0,0 

6,31822 

148,1 

15,796 

0,0 

161,5 

0,0 

5,38036 

161,5 

13,451 

0,0 

175,0 

0,0 

4,65328 

175,0 

11,633 

0,0 

188,5 

0,0 

4,05109 

188,5 

10,128 

0,0 

201,9 

0,0 

3,54993 

201,9 

8,875 

0,0 

215,4 

0,0 

3,04728 

215,4 

7,618 

0,0 

228,8 

0,0 

2,49524 

228,8 

6,238 

0,0 

242,3 

0,0 

1,60908 

242,3 

4,023 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

09:58:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-37% 

245-2,1% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

33,18967 

40,4 

82,974 

0,0 

53,8 

0,0 

26,74507 

53,8 

66,863 

0,0 

67,3 

0,0 

21,19033 

67,3 

52,976 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,19970 

94,2 

35,499 

0,0 

107,7 

0,0 

11,38323 

107,7 

28,458 

0,0 

121,2 

0,0 

9,18247 

121,2 

22,956 

0,0 

134,6 

0,0 

7,48571 

134,6 

18,714 

0,0 

148,1 

0,0 

6,14898 

148,1 

15,372 

0,0 

161,5 

0,0 

5,46576 

161,5 

13,664 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,19930 

188,5 

10,498 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,13039 

215,4 

7,826 

0,0 

228,8 

0,0 

2,53193 

228,8 

6,330 

0,0 

242,3 

0,0 

1,57955 

242,3 

3,949 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:04:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

87,45213 

0,0 

218,630 

25-36% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

87,45213 

13,5 

218,630 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

26,9 

0,0 

67,18883 

26,9 

167,972 

0,0 

40,4 

0,0 

34,00916 

40,4 

85,023 

0,0 

53,8 

0,0 

28,69523 

53,8 

71,738 

0,0 

67,3 

0,0 

22,95619 

67,3 

57,390 

0,0 

80,8 

0,0 

18,36495 

80,8 

45,912 

0,0 

94,2 

0,0 

14,81044 

94,2 

37,026 

0,0 

107,7 

0,0 

11,87389 

107,7 

29,685 

0,0 

121,2 

0,0 

9,56508 

121,2 

23,913 

0,0 

134,6 

0,0 

7,82597 

134,6 

19,565 

0,0 

148,1 

0,0 

6,68627 

148,1 

16,716 

0,0 

161,5 

0,0 

5,50948 

161,5 

13,774 

0,0 

175,0 

0,0 

4,84990 

175,0 

12,125 

0,0 

188,5 

0,0 

4,30429 

188,5 

10,761 

0,0 

201,9 

0,0 

3,78399 

201,9 

9,460 

0,0 

215,4 

0,0 

3,21816 

215,4 

8,045 

0,0 

228,8 

0,0 

2,60866 

228,8 

6,522 

0,0 

242,3 

0,0 

1,68796 

242,3 

4,220 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:10:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-36% 

245-1,8% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

66,37933 

26,9 

165,948 

0,0 

40,4 

0,0 

34,43428 

40,4 

86,086 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

17,88794 

80,8 

44,720 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,77240 

107,7 

29,431 

0,0 

121,2 

0,0 

9,83837 

121,2 

24,596 

0,0 

134,6 

0,0 

7,91593 

134,6 

19,790 

0,0 

148,1 

0,0 

6,62198 

148,1 

16,555 

0,0 

161,5 

0,0 

5,73905 

161,5 

14,348 

0,0 

175,0 

0,0 

4,91918 

175,0 

12,298 

0,0 

188,5 

0,0 

4,53083 

188,5 

11,327 

0,0 

201,9 

0,0 

3,91299 

201,9 

9,782 

0,0 

215,4 

0,0 

3,34313 

215,4 

8,358 

0,0 

228,8 

0,0 

2,60866 

228,8 

6,522 

0,0 

242,3 

0,0 

1,72171 

242,3 

4,304 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:16:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

86,08569 

0,0 

215,214 

25-37% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

86,08569 

13,5 

215,214 

0,0 

26,9 

0,0 

42,38065 

26,9 

105,952 

0,0 

40,4 

0,0 

33,59442 

40,4 

83,986 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

53,8 

0,0 

27,82568 

53,8 

69,564 

0,0 

67,3 

0,0 

22,21566 

67,3 

55,539 

0,0 

80,8 

0,0 

17,43508 

80,8 

43,588 

0,0 

94,2 

0,0 

14,65288 

94,2 

36,632 

0,0 

107,7 

0,0 

11,57455 

107,7 

28,936 

0,0 

121,2 

0,0 

9,69980 

121,2 

24,249 

0,0 

134,6 

0,0 

7,73804 

134,6 

19,345 

0,0 

148,1 

0,0 

6,43631 

148,1 

16,091 

0,0 

161,5 

0,0 

5,69162 

161,5 

14,229 

0,0 

175,0 

0,0 

4,99048 

175,0 

12,476 

0,0 

188,5 

0,0 

4,35877 

188,5 

10,897 

0,0 

201,9 

0,0 

3,82603 

201,9 

9,565 

0,0 

215,4 

0,0 

3,21816 

215,4 

8,045 

0,0 

228,8 

0,0 

2,53193 

228,8 

6,330 

0,0 

242,3 

0,0 

1,53725 

242,3 

3,843 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:22:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-36% 

245-1,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

36,24661 

26,9 

90,617 

0,0 

40,4 

0,0 

30,27189 

40,4 

75,680 

0,0 

53,8 

0,0 

24,81750 

53,8 

62,044 

0,0 

67,3 

0,0 

20,55778 

67,3 

51,394 

0,0 

80,8 

0,0 

16,20437 

80,8 

40,511 

0,0 

94,2 

0,0 

12,75344 

94,2 

31,884 

0,0 

107,7 

0,0 

10,59516 

107,7 

26,488 

0,0 

121,2 

0,0 

8,60857 

121,2 

21,521 

0,0 

134,6 

0,0 

7,09985 

134,6 

17,750 

0,0 

148,1 

0,0 

6,04110 

148,1 

15,103 

0,0 

161,5 

0,0 

5,06386 

161,5 

12,660 

0,0 

175,0 

0,0 

4,41465 

175,0 

11,037 

0,0 

188,5 

0,0 

3,91299 

188,5 

9,782 

0,0 

201,9 

0,0 

3,44343 

201,9 

8,609 

0,0 

215,4 

0,0 

2,91816 

215,4 

7,295 

0,0 

228,8 

0,0 

2,26541 

228,8 

5,664 

0,0 

242,3 

0,0 

1,32440 

242,3 

3,311 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:28:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

84,76130 

0,0 

211,903 

25-38% 

245-2,9% 

0,0 

13,5 

0,0 

84,76130 

13,5 

211,903 

0,0 

26,9 

0,0 

38,79919 

26,9 

96,998 

0,0 

40,4 

0,0 

32,79455 

40,4 

81,986 

0,0 

53,8 

0,0 

26,48791 

53,8 

66,220 

0,0 

67,3 

0,0 

21,52142 

67,3 

53,804 
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Time 

DRT3-2 

Current 

DRT3-2 

Bias 

Voltage 

DRT3-2 

Current 

Density 

DRT3-2 

Ion 

Energy 

DRT3-1 

Current 

DRT3-1 

Bias 

Voltage 

DRT3-1 

Current 

Density 

DRT3-1 

Ion 

Energy 

hh:mm:ss 

nA 

V 

n A/s  m2 

eV  - % 

nA 

V 

nA/sm2 

eV 

0,0 

80,8 

0,0 

17,21714 

80,8 

43,043 

0,0 

94,2 

0,0 

13,91284 

94,2 

34,782 

0,0 

107,7 

0,0 

11,28993 

107,7 

28,225 

0,0 

121,2 

0,0 

9,18247 

121,2 

22,956 

0,0 

134,6 

0,0 

7,48571 

134,6 

18,714 

0,0 

148,1 

0,0 

6,49703 

148,1 

16,243 

0,0 

161,5 

0,0 

5,46576 

161,5 

13,664 

0,0 

175,0 

0,0 

4,71702 

175,0 

11,793 

0,0 

188,5 

0,0 

4,25115 

188,5 

10,628 

0,0 

201,9 

0,0 

3,66322 

201,9 

9,158 

0,0 

215,4 

0,0 

3,10219 

215,4 

7,755 

0,0 

228,8 

0,0 

2,39127 

228,8 

5,978 

0,0 

242,3 

0,0 

1,34509 

242,3 

3,363 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

10:34:44 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

13,5 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

40,4 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

53,8 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

67,3 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

80,8 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

94,2 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

107,7 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

121,2 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

134,6 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

148,1 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

161,5 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

175,0 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

188,5 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

201,9 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

215,4 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

228,8 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

242,3 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

255,8 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

269,2 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

282,7 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

309,6 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

323,1 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

336,5 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 

0,0 

350,0 

0,0 
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